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تخصص 41 دجن 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي 


ويبييبي ب 114462652595 7ك 


معد ميك 


الحمد لله هده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ محمد وعلى آله وصحيه؛ وبعد: 


تسعى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتأهيل الكوادر الوطنية المدربة القادرة على شغل 
الوظائف التقنية والفنية والمهنية المتوفرة 4 سوق العمل؛ ويأتي هذا الاهتمام نتيجة للتوجهات السديدة من 
لدن قادة هذا الوطن التي تصب 2 مجملها نحو إيجاد وطن متكامل يعتمد ذاتياً على موارده وعلى قوة 
شبابه المساح بالعلم والإيمان من أجل الاستمرار قدمأ ب دفع عجلة التقدم التنموي؛ لتصل بعون اللّه تعالى 
ناف الزون التكزهة هنا قي . 

وقد خطت الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج خطوة إيجابية تتفق مع التجارب الدولية المتقدمة 
بناء البرامج التدريبية» وفق أساليب علمية حديثة تحاكي متطلبات سوق العمل بكافة تخصصاته 
لتلبي متطلباته » وقد تمثلت هذه الخطوة # مشروع إعداد المعايير المهنية الوطنية الذي يمثل الركيزة 
الأساسية # بناء البرامج التدريبية» إذ تعتمد المعايير 4 بنائها على تشكيل لجان تخصصية تمثل سوق 
العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بحيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه 
متطلبات سوق العمل» لتخرج هذه اللجان # النهاية بنظرة متكاملة لبرنامج تدريبي اتخكر الحصناقاً يوق 
العمل وزاكة وا كيية رحد تحديع اميتملل كه :اليا سي 

وتتناول هذه الحقيبة التدريبية ' الأمن الحيوي ' لمتدربي تخصص ‏ إنتاج الدواجن' 4# الكليات 
التقنية موضوعات حيوية تتناول كيفية اكتساب المهارات اللازمة لبذا التخصص. 

والإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج وهي تضع بين يديك هذه الحقيبة التدريبية تأمل من الله عز 
وجل أن تسهم بشكل مباشر 4# تأصيل المهارات الضرورية اللازمة» بأسلوب مبسط يخلو من التعقيد؛ 
وبالاستعانة بالتطبيقات والأشكال التي تدعم عملية اكتساب هذه المهارات. 

واللّه نسأل أن يوفق القائمين على إعدادها والمستفيدين منها لما يحبه ويرضاه؛ إنه سميع مجيب 
الدعاء. 


الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج 
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تخصص 1 دجن 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي 


ويب يبيب 2525595 4ك 


نل 

يعتبر الآمن الحيوي 810566111169 من العلوم الحديثة 4 مجال إنتاج الدواجن وأصبحت أهميته 
تكبر كلما توسعنا 4 الإنتاج المكثف. ولحماية هذا الإنتاج لابد من إيجاد مفهوم يتم من خلاله تطبيق 
قواعد وقوانين تساعد على حماية هذه القطعان من أي مسبب مرضيء وبحمد الله تم إصدار كتاب 
الآمن الحيوي شْ مزارع الدواجن ويعتبر إصدارة حديثة» نتمنى أن ينتفع به كل من له علاقة ث4 هذا 
لساك 

ويحتوي الكتاب على ستة عشر وحدة تدريبية وهي: 

الوحدة الأولى: أهمية الأمن الحيوي وتأثيره على الاقتصاد والإنتاج # مزارع الدواجن. 

الؤحدة الكانية: مواصبفات اللختطاكن الجكدة: حيتك يوضع الواضفاتةالمبحية والعلمية والعملية 
التي توفر البيئة المطلوبة لبذه القطعان. 

الوحدة الثالثة: تتحدث عن مصادر وطرق انتشار العدوى ‏ مزارع الدواجن. 

الوحدة الرابعة: المطهرات والأمن الحيوي وفيها يتم التعرف الكامل على الأمن الحيوي والتعريف 
بالمطهر وطرق حله وأحواض التطهير والعوامل التي تؤثر على كفاءة التطهير والمطهرات» ويتحدث أيضاً 
ع ورك ] ديق لستتور اك وا لمكر اكور تملووى السرفة 

الوحدة الخامسة: وتتناول أنظمة الأمن الحيوي 4# نظافة حظائر مزارع الدواجن والتخلص من 
الفضلات. 

الوحدة السادسة: وتتعرض لأنظمة الأمن الحيوي 4 غسل الأقفاص وتنظيفها. 
الوحدة السابعة: وتتحدث عن الآمن الحيوي البيطري 2# المفاقس أو معامل التفريخ. 


الوحدة الثامنة: برنامج الوقاية الشاملة وإجراءات ا لعزل والحجر الصحي. حيث تتحدث هذه 
الوحدة عن طرق الانتشار والتعرف على أن الوقاية هي أفضل الطرق العملية لمقاومة الأمراض. وتتحدث عن 
كيفية مراقبة الحيوانات للتشخيص الحقلي وأيضاً إجراءات الحجر الصحي. 

الوحدة التاسعة: وتتحدث عن الأمن الحيوي ب دخول السيارات والزيارات لمزارع الدواجن. 

المعوة له اقدر ينار كا دروا عن وتكونية الكنا من تجينا» | "متعم عي اهدي عرف سارك 
الدواجن للاستفادة منه 4# معرفة السلوك الطبيعي والشاذ. والسلوك الشاذ يعتبر إنذاراً مبكراً لمرض ما 
اودع قمر كليجي معاد متويك ابلمالعة البجكرة: 

الوحدة الحادية عشرة: وتتناول أنظمة الأمن الحيوي ف التحصين الوقائي ووسائل التحصين. 


الوحدة الثانية عشرة: وتتحدث عن الأمن الحيوى 3 المختبيرات وطرق أخذ العينات. 
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تخصص 1 دجن 1 
0 : لمهيد 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي 


تصصسسسل 

الوحدة الثالثة عشرة : الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية» ومنها يتم التعريف بالمضاد الحيوي 
وتأثيره على البكتيريا والفطريات ومعرقة أنواع المضادات الحيوية وتصنيفاتها وكيفية استخدامها لمعالجة 
الأمراض والطريقة السليمة لإعطاء المضاد الحيوي وحساب الجرعات» وكذلك معرفة فترة منع المضاد 
وتأثيره غير المباشر على صحة الإنسان من خلال ترسبها 4 منتجات الدواجن من لحوم وبيض ... إلخ)؛ 
ولهنا لقا كن > ضورككية الزواعو الخلزة السانمة تمساة: 

الوحدة الرابعة عشرة: و تهتم بطفايات الحريق وأجهزة الإنذار. كما تتحدث عن السلامة وتأمين 
الإنتاج والقطعان من المخاطر والحوادث التي تتعرض لباء مما أوجب التعرف على طفايات الحريق 
وأهميتها وكيفية استعمالبا وكذلك معرفة أجهزة الإنذار وأهميتها وكيفية عملها ومراقبتها. 

الوحدة الخامسة عشرة: التعامل مع معدات التغذية وطرق نظافتها ء فهي تتحدث عن طرق مناولة 
وتقديم الأعلاف وسلامة استخدامها مع أخذ الحيطة والحذر وتأمين كل وسائل السلامة للعاملين ومعرفة 
الطرق السليمة لحفظ الأعلاف ومعرفة الآفات التي تصيب الأعلاف من سوء التخزين. 

وآخيرا الوخدة السااسة عشر: الآمن الحيوى 4 مسال الدواجن وتطبيق البامنب. 

على ان هذه الحقيبة تتضمن # نهايتها مفهوماً شاملاً للأمن الحيوي وطرق تطبيقه ب كل أنشطة 
إنتاج الدواجن. 

والبدف العام من هذه الحقيبة أن يكون المتدرب تعرف على المفهوم الشامل لمعاني وتطبيقات 
وإجراءات الأمن الحيوي # مزارع الدواجن التي تعينهم على حماية قطاع الدواجن من أي مسبب مرضي 
لأنه القاعدة الأساسية هي العمل بمفهوم الطب الوقائي وذلك بتأمين البيكة الصحية المناسبة لتحقيق البدف 
المطلوب علمياً واقتصاديا. 

واكنا ولضوز؟ غير نقتي هن انلف نين النكناك :أن محقم للقنا وها لهذا اع هنا! محذا هاه مني هيا وما 
مهال الأفنالعيوف الوقاتى ة مزاو الدواجة: 
واللّه ولي التوفيق 





الأمن الحيوي 


أهمية الأمن الحيوي وتأثيره على الاقتصاد والإنتاج ب مزارع الدواجن 
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تخصص 41 دجن الوحدة الأولى 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أهمية الأمن الحيوي وتأثيره على الاقتصاد والإنتاج في مزارع الدواجن 


الوحدة الأولى : أهمية الأمن الحيوي وتأثيره على الاقتصاد والإنتاج في مزارع الدواجن 
المقدمة 

تبرز أهمية الأمن الحيوي لأنه يعتمد على مفهوم القاعدة العامة (درهم وفاية خير من قنطار علاج) 
إذ ترتكز قواعد وعمليات وأغراض ووسائل الأمن الحيوي على هذه القاعدة. وتظهر دراسات أمراض 
الدواجن ومسبباتها ووبائياتها إشتراك كثير من العوامل بذ إحداثها وهذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى وقوع 
المرض مما ينتج عنه خسائر فادحة. 
الجدارة: 

معرفة المتدرب لأهمية تطبيقات الأمن الحيوي وتأثيره على حماية الاقتصاد والإنتاج ب مزارع 
الدواجن 
الأهداف: 

عتن لمان مم الوحنة الرب سكو اكور كان اللشقاد على ايشوف 

2-١‏ أهميةالأمن الحيوي # منع دخول الآأمراض للمزارع. 

20-5 مفاهيم تطبيقات الآمن الحيوي الخمسة. 

؟"-- تذكر عدد من الدوائر العامة الخطرة والحرجة 2# أنظمة الأمن الحيوي الفعال. 


مستوى الأداء المطلوب: 
أيتقن الشروت التخدازة يضم 5 


الوقت المتوفع للتدريب: 
ساعتان 


الوسائل المساعدة: 
.١‏ السيورة. 
اعدو الل ا 
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تخصص 41 دجن الوحدة الأولى 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أهمية الأمن الحيوي وتأثيره على الاقتصاد والإنتاج في مزارع الدواجن 


أهمية الأمن الحيوي وتأثيره على الاقتصاد والإنتاج في مزارع الدواجن 


فيه 


الأمن الحيوي مصطلح يعني عملية تطبيق برامج مكافحة الأمراض والوقاية منها أي عملية منع 
دخول الأفراض إلى امزارع :ويم آنه ف مجال الدواحن ديه على تظبي مشاسية اللي الوفاتى وله أن 
وفوع الأسوافن اتويات ارجقع سينا كمقر كا تمتجؤنك | رجوهن البو اجو تق فيك دوي نما نج 
مأسوية مثل الشكل المعدي الحاد الضاري من مرض النيوكاسل أو انفلونزا الطيور شديدة الإمراضية 
وهذه تؤدي إلى تلف كامل للقطيع المصاب. وهناك إجراءات حكومية إدارية عند القيام بإعدام القطيع 
خ المزرعة المصابة وإعدام كل الطيور ف دائرة نصف قطرها يتراوح بين ؟ إلى ه كيلو متر. وبذلك تنش 
خسائر اقتصادية 4 هذه الإتلافات»: و حكذلك الانتظار عدة أشهر للتأحد من خلو المنطقة من هذا 
المرض "انفلونزا الطيور" و الدول " معلنة أنها خالية تماماً من النيوكاسل إذا سجل # منطقة ما تطبق 
على القطيع تفن الإجراءات التي عظبق على نوضن اتقلونزا الطيور اليوه. 

وكاكاتت الأمنواكن'الفيروسية لا طلا لبا تذلك كبرق الآهئية الاقتصادية لتطبيق برامج الآمن 
الحيوي والتي لا تأتي ثماراً إلا بقيام الكل بالتطبيق» إذ المسؤولية جماعية. لأن هذه الأمراض تحدث 
عمقو الع ويخ هيوسن اناد" الاو قم هنيو اللؤليقة .وا تجتالاك :ا لكديفة جد ن ديك والطقيى السية 
ونقص أو سوء التغدية والازدحام وغيرها. 

ومع أن العلاج هو الاستجابة التقليدية لآية إصابة مرضية» إلا أنه مرتفع التكاليف نسبة إلى 
العائد المالي منه وقد يقلل الخسائر ولكن لا يمنعها. أما التحصين الوقائي فهو ضروري ضد أمراض 
الدواخق التشفية مع الفاتكيق أن الفا جات لأ تعقو حناية قاف +4 امن الأمواض وحصوفا اللفاحاك 
البكتيرية. ولذلك يكون الإجراء الأهم هو منع وصول أو دخول العوامل المعدية إلى مزارع إنتاج الدواجن 
أو الخ من وضولبا (إنقادن ادادها بوانتتداوها:وانتقالبا يق الكزارء) وذلك يعطيق الإجسراءات الصنهية 
البيطرية العامة من عزل وتنظيف وتطهير وتحديد حركة الأشخاص والمعدات ومكافحة الحشرات 
والقوا تمن :والكليوق: والسيواتابت البرية القاردة وقيرها: 

إن برنامج الوقاية الملائم هو الذي يشمل النقاط الخمس التالية بطريقة متوازنة وملائمة للظروف 
المحلية لكل منطقة أو شركة أو مزرعة وهي: 

.١‏ الاستئصال 0 1ط 
؟. التصحاح 1171 
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تخصص 41 دجن الوحدة الأولى 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أهمية الأمن الحيوي وتأثيره على الاقتصاد والإنتاج في مزارع الدواجن 
". التحصين 5250 
4. العلاج اورقا قلنق كايا 


4. الضبط المخبري 011101 12601316017 
ويست عل إذاوة هوارع الدواحع تحرو الموؤاناض:وانسي والتشجيو و لعفي الذاقه هدعي 
وتطوير فلسفة الوقاية من أمراض الدواجن ومنع حدوثها وأيضاً تطبيق قواعد وأسس الأمن الحيوي. 
والخطر الأكبرلمنتجي الدواجن التجاريين قد يأتي من عامل أو موظف يربي 2# بيئته نوعاً أو أكثر من 
الدواجن؛ ولبذا أيضاً فإن من الآسس الصحيحة منع أي موظف أو عامل 4# وحدة تجارية أن يربي أي طير 
اه 
وتتطلب أنظمة الأمن الحيوي الفمّال تخيلاً دائماً وثابتأ ومراجعة متواصلة لكل من السجلات 
والأجراء ايه ككل المواضه 
وااتفاكينة القالية كخلهن هديا من النؤاقن العامة والفظطة والجرحة: 
هذ كاز وجركة الأشحاصن والمعداض: 
ف اخ لمقتكانه ابو فين 
© مراقبة الناقالات: و المطهرات ومعدات النقل. 
كتطايف :ومنل تداكو لدو انم وتمييها نينا 
©» حمامات الأشخاص وملابسهم وأحذيتهم. 
© أعمار القطعان والمجموعات المعزولة. 
8 :انفد اه لبستة وإنهةنه (تحومات) العانة العاف اتفيل): 
© فحص ومراقبة تنظيف وغسيل وتطهير المزرعة. 
4 جك فحة المكران و انقو اوسن ب تحشبرات اليو الدرنة: 
© حواجز وأبنية الآمن البيطري. 
©» مغاطس الأحذية والعربات وإجراءات تصحاح الأيدي. 
تعلق هل الفادع ( انرا ): 
© حرق الجثث وترميدها. 
©» جودة ماء الشرب. 
لامجو الام 
© نظام حفظ عينات العلف. 
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تخصص 1 دجن الوحدة الأولى 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أهمية الأمن الحيوي وتأثيره على الاقتصاد والإنتاج في مزارع الدواجن 


© استخدام العلاجات 2# المزرعة والعلف. 
©» عدم تربية حيوانات أو طيور أخرى 2# نفس المزرعة أو الموقع. 

#:, روات الحهر البيطري. 

3 اسح الجتركومى وقصهيم المناظق النظيقة والويسخة ورسم عدودما: 
8 المجوساك الخيرية الدورية والطاركة وقحيل تذاكمها والأيهادة منها: 


إن احتياجات الأمنا لحيوي وأهمية تطبيقاته القوية ساعدت 4# استبعاد كثير من الأمراض 
والتخلص من بعضها تماما. ولبذا تبرز أهمية الأمن الحيوي وتأثيره الواضح على اقتصاديات وإنتاج 


الدواجن. 





ع ع لير 
ا ا 2-2 


ب 


صورة توضح أعداداً من الدواجن تم إعدامها بسبب المرض وتعتبر خسائر فادحة 
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تخصص 41 دجن الوحدة الأولى 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أهمية الأمن الحيوي وتأثيره على الاقتصاد والإنتاج في مزارع الدواجن 


التدريب العملي 


أن يتحدث الطلاب عن أهمية الآمن الحيوي 2# اقتصاديات وإنتاج الدواجن من حيث: 

أ. إعدام أعداد كثيرة من الطيور عندما تصاب بوباء مثل انفلونزا الطيور. 

ب. القيمة الغذائية العالية للدجاج والبيض وأهميتهما الكبيرة 4 حياة الإنسان 2 
وقتنا الحاضر. وأثر إصابة هذا القطاع بكوارث مرضية»؛ حيث ترتفع أسعار هذه 
االؤاد هجا عدت عل تهياة اللراحات 

ت.2 عند تطبيق كل مفاهيم الأمن الحيوي 2# المنطقة بحيث تكون بإذن الله المزارع 
خالية من الأمراض الوبائية» مما ينعكس أثره إيجابياً على الاقتصاد وإنتاج 


التثو اسن الحونة 
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تخصص 41 دجن الوحدة الأولى 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أهمية الأمن الحيوي وتأثيره على الاقتصاد والإنتاج في مزارع الدواجن 
أسئلة فى الوحدة الأولى 


س١:‏ اذكر اثنين من الأمراض التي تحدث خسائر فادحة #ش حالة إصابة الدواجن بها 4 مزارع 


الدواجن. 
س": اذكر المفاهيم تطبيقات الأمن الحيوي. 


س": اذكر خمسة من الدوائر العامة الخطرة والحرجة ش أنظمة الآمن الحيوي الفعال. 
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تخصص 1 دجن الوحدة الأولى 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أهمية الأمن الحيوي وتأثيره على الاقتصاد والإنتاج في مزارع الدواجن 


إجابة الامتحان الذاتي رقم١‏ ) 


رقم السؤال: ا ا 10 770101 








تخصص 41 دجن الوحدة الأولى 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أهمية الأمن الحيوي وتأثيره على الاقتصاد والإنتاج في مزارع الدواجن 
تقييم مستوى الأداء ( مستوى إجادة الجدارة ) 
تعليمات 
بعد الانتهاء من التدريب على ........... قيم نفسك وقدراتك بواسطة إكمال هذا التقييم الذاتى بعد كل 


عنصرامن العناصر اللذكورةوذلك :يوضع غلامة (/0) امام مستوى الأداة الذئ 'اتقتتة نويف تحالة عدم 


قابلية المهمة للتطبيق ضع العلامة #4 الخانة الخاصة بذلك 





يجب أن تصل النتيجة لجميع المفردات (البنود) المذكورة إلى درجة الإتقان الكلي أو أنها غير قابلة 


كتوق وق هلوحو قود بك لقا لفنة (80)" أ لجرك )"فمعب: | ماده الكترودي ان نهذ التتنام هر 


أخرى بمساعدة المدرب. 


مستوى الأداء (هل أتقنت الأداء) 





لا 


مومه 
































تخصص 41 دجن 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي 
تقييم مستوى الأداء ( مستوى إجادة الجدارة ) 
يعبأ هذا النموذج عن طريق المدرب 
اسم المتدرب: ا ا ا سواسو او التاريخ: / 
رقم المتدرب: ا مام ع و ال 0 


كل بند أو مفردة يقيم ب ٠١‏ نقاط 


الوحدة الأولى 


أهمية الأمن الحيوي وتأثيره على الاقتصاد والإنتاج في مزارع الدواجن 


اد الى 


العلامة: سسسب الخد الأدثى: ما يعادل +28 من مجموع النقاط. 


الحد الأعلى: ما يعادل 72٠٠١‏ من مجموع النقاط. 


يبود التقييم 


ملاحظات: 


النقاط 





























3 


تخصص 41 دجن الوحدة الأولى 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أهمية الأمن الحيوي وتأثيره على الاقتصاد والإنتاج في مزارع الدواجن 


تدريب عملي إضافة إلى التدريب نظري 


(يقترح هذا التدريب من قبل المدرب) 


1ك 
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إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أهمية الأمن الحيوي وتأثيره على الاقتصاد والإنتاج في مزارع الدواجن 


ات 
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تخصص 1 دجن الوحدة الأولى 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أهمية الأمن الحيوي وتأثيره على الاقتصاد والإنتاج في مزارع الدواجن 


3 





ال لب 2 2 


الأمن الحيوي 
مواصفات حظائر الدواجن الجيدة 




















تخصص 41 دجن الوحدة الثانية 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي مواصفات حظائر الدواجن الجيدة 


الوحدة الثانية: مواصفات حظائر الدواجن الجيدة 
المقدمة 
كاه الخظائر هو مفات: صمح وغملية مي بحدا لقرعي أغداد: الظيوو القن دري كبها تصبودة 
صحية واقتصادية مع مراعاة متطلبات الطيور من مأكل ومشرب وتهوية ليعطى مردود فليا يحفقق 


النلاقك: 
الجدارة: 
معرفة المتدرب المواصفات الجيدة وأنواع الأنظمة تحظائرائلدواجن. 
الأهداف: 
غك لبا ركفن الوتمد ‏ العدؤفية وكون :لقنو ادن الله قادرا على م : 
-١‏ يذكر مواصفات حظائر الدواجن الجيدة. 
3 يميز أنواع أنظمة مزارع الدواجن الجيدة. 
مستوى الأداء المطلوب: 
أن يتقن المتدرب الجدارة بنسية ./5١‏ 
الوقت المتوفع للتدريب: 
1آساعة 
الوسائل المساعدة: 
.١‏ السيورة. 


3 الصور الفوتوغرافية. 
3 زيارة أحد مشاريع الدواجن الجيدة. 


ا 
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تخصص 41 دجن الوحدة الثانية 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي مواصفات حظائر الدواجن الجيدة 
مواصفات الحظائر الجيدة 


الإنتاج الحيواني بشقيه (الدواجن والألبان) كل نوع من هذه الاستثمارات له خواصه وبيتته التي 
يكن أن يري فيها بظريقة تعظينا عائدا جيدا من الإنتاع الكفف. 
وبما أن بيئتنا بيئة حارة معظم شهور السنة يتطلب ذلك أن تكون الحظيرة جيدة التهوية 
00000 موف اهيا نسبة الكثافة 3# المتر المربع و طريقة إنشاء الحظيرة. وتناسق الأسوار 
والشبك بحيث يمتنع دخول الحيوانات المفترسة والناقلة للأمراض مثل الكلاب الضالة و الثعالب. 
إن لحظائر الدواجن مواصفات فنية بحسب المنطقة التي يتم إنشاء الحظيرة فيها والعامل الأهم 
هو المناخ» ولذلك توجد ثلاثة أنظمة لحظائر الدواجن: 
-١‏ النظام المغلق 72اع]5(:5 ©0105). 
؟- النظام المفتوح 5[/5]611 61م00. 
2-1 النظام شبه المغلق 5(75]12 ©6105 56101. 


النظام المغلق: 

تكون فيه الحظيرة مغلقة تماما كه وجود تطاء للتهوية والقبريد» .حيثك تعمل المرواح الشافظة 
(18125 1::1051185) على سحب البواء من داخل الحظيرة إلى الخارج» ودخول هواء جديد عبر خلايا 
التبريد (230 00011528)) للحظيرة. 





شكل )١(‏ سورة لمزرعة دواجن بحسب النظام المغلق 


315 
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تخصص 41> دجن الوحدة الثانية 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي مواصفات حظائر الدواجن الجيدة 


الفظام لفقو 

بود حدق امناء اللعقدن هو الساقيع إحكوق ووجحات لسرا زكواكما ممعطالة بوهاوة ها ته اشنا 
الحظيرة من قوائم وسقف عازل للحرارة وشبك بالأطراف وجدران بارتفاع متر إلى متر ونصف. وهذا 
النظام ليس مزوداً بأنظمة تبريد وتهوية» وربما توجد مراوح تعمل على تحريك البواء. 


يوجد 2# المناطق التي يسود فيها المناخان الحار والمعتدل2» بحيث تزود الحظيرة بمرواح شفط 
بالرغم من وجود الشبك فقط. 


مباني الدواجن 
أصبحت مباني الدواجن ش المفهوم الحديث للتربية حظائر مجتمعة كبيرة أو حظائر تتسع لآعداد 
متو جو لحيو حشر تتكون كفن اكنصناا فق ننشات لحري 
وفقك الشتروع دف يفا نوت لؤذواالدواج نحت أن قراعن الاعتباراك لاف 
خطة الإنتاج ويشتمل ذلك: 
1 اتكدود راس انان لسعمر يك البناء 
+ اتحديد اليد من اتروع الدئ هانق أسابة يعني عدن الظيون لعن نترين وبالتالن 
سويد السنمة الطلوية للمباش: 
*“- عمل دراسات لأسعار مواد البناء ومدى توفرها. 
4ك ,اقول خهات"التزسضابفة ابلاتساننف لسن شو اننظ تفن القن أل ادريمة: 


اختيار الموقع (10621101) : 
المكان الصالح لبناء حظائر الدواجن يجب أن يراعى فيه الآتي: 
-١‏ يكون قريباً من أماكن التسويق أو المدن الكبيرة. 
؟- بعيداً عن مزارع أخرى لتربية الدواجن بمسافة نصف كيلو متر على الآقل. 
"- يقع بالقرب من الطريق الرئيسية أو خطوط السكك الحديدية حتى يسهل توريد ١‏ 
لاحتياجات أو تصريف المنتجات. 
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تخصص 41 دجن الوحدة الثانية 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي مواصفات حظائر الدواجن الجيدة 


004040006060000 


اه .شريا من مسباكن العاسانة: 

قرييا هد مخ مضيادى كراد والكهرياك 

'- أن يكون 2# منطقة جافة وجو معتدل. 

اله عق مفظفة انة ويقالية مخ التحيواتات والطيوناليرنة: 

تصميم مباني المزرعة: 
يمكن تحديد شكل بناء المزرعة بناء على الآتي: 

اتخديد قوع الطيوى القن كرين. ف الكزوهة غلن أن سكو من توع:واحك وليدف واحد مين 
الحزوية ورفص ا مكون جنيع ميات التزبية متعاظلة 

2-5 تحديد عدد الطيور المزمع تربيتها بالحظيرة والذي على أساسه يمكن تحديد طول 
الحظيرة» على اعتبار أن عرض الخظيرة يجب ألا يزيد عن ١١‏ مترب جميع الأحوال. 

بع ١‏ #تحبيد قوع اقباس واتحامها سبوا مانى مقدريجة أو مقلقة 

4- تحديد الأجهزة والأدوات التي ستركب 2# الحظيرة مثل المساقي والمعالف وأجهزة 
التهوية والتدفكة مع تحديد أماكن تركيبها قبل الشروع ك البناء. كما يجب تحديد 
مولات لباك وانكيرية الواعلةة المظيرة 





شكل )١(‏ صورة توضح حظيرة دواجن بكامل أجهزتها ومعداتها 
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تخصص 41> دجن الوحدة الثانية 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي مواصفات حظائر الدواجن الجيدة 


6- إذا حان المزمع بناء أكثر من حظيرة تحدد المسافات بين الحظائر على أساس ٠‏ متر 
ون ككل شكف ركبو كي ينوه بوكان] تزاف لسلوية حمقل لفون وارنياتن الإذازية ا 


الحظائر المغلقة والمفتوحة: 

لما كانت ظروف التربية تختلف من بيئة لأخرى» ولما كانت حرارة الجو تختلف من فصل لآخر ... 
فإن التغيرات الجوية الخارجية من برد قارس إلى حر شديد يؤثر على الجو الداخلي للحظائر وبالتالي يؤثر 
على الطيور التي تربى داخل الحظيرة ويتأثر تبعاً لذلك نموها أو إنتاجها. و أحيان كثيرة تصيبها 
الآأمراض التي تؤدي إلى نفوق أعداد كبيرة. ولما كانت تهوية الحظائر ووضع الطيور تحت أفضل 
الظروف الجوية هو العامل الحاسم # نجاح برنامج التربية. فقد اهتدى الباحثون إلى طريقة حديثة 
للتحكم # تهوية الحظائر للإاقلال من التأثير الضار للجو الخارجي ... وذلك يقفل الشبابيك أو إلغائها 
تماماً .. وحساب كمية البواء اللازمة للطيور الممكن تربيتها 4 الحظيرة وجعل التهوية عن طريق المراوح 
دافعة للهواء أو طاردة له (13125 1101516128). ويمكن بواسطة زيادة أو خفض سرعة البواء أو درجة 
حرارته عمل (تكييف) لبواء الحظيرة وسميت العنابر بذلك (البيوت المقفلة - العنابر المقفلة أو العنابر 


المظلمة). 

أغاايف التلا اقول كاه "فييك :كريية الذواحة ف "حتظاكن' مقفولة ]و تشتوهة خسنب :طروت 
التربية وإامكانياتها. 

وعند دراسة مباني لواحن نح أن قدربين ولا وسائل تهويتها حتى يمكن تحديد نظام المباني 


والتجهيزات. 
الكو 
من أهم العوامل الأساسية لنجاح التربية والوقاية من الأمراضء هو تهيئة أفضل جو أ المبنى الذي 
تعيش فيه الطيور لتعطي أعلى إنتاج لبا ويتم ذلك بالآتي: 
-١‏ تزويد الطيور بكمية كافية من البواء النقي. 
؟- إزالة بخار الماء والرطوبة من الحظيرة. 
؟- إزالة الغازات الضارة مثل ثاني أوكسيد الكربون والآمونيا وكبريتيد البيدروجين. 


- ١ا/-‎ 


تخصص 41 دجن الوحدة الثانية 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي مواصفات حظائر الدواجن الجيدة 





شكل )١(‏ مرواح سحب البهواء 


مباني الدواجن : 

عتدما يشكر المربي كك بناء حطيزة للمواجن فإن امام الاختيازات الآنية: 
أولاً: العنبر المفتوح: 

وهو حظيرة ذات شبابيك بطول جداري العنبر والسقف أما خرساني حيث يمكن للمربي بناء 
أكثر من دور أو من الاسبستوس وهو أقل تكلفة من السابق أو من الصاج. 
كأنيا +العنك الففون: 

وهو عنبر ليس له شبابيك ومعنى ذلك أنه يتحتم التهوية صناعياً عن طريق مراوح شافطة أو طاردة 
لتحريك البواء داخله وتجديده كما أنه يمكن تبريد البواء الداخل بواسطة مبردات خاصة أو تدفئته 
بالبواء الساخن أو دفايات عادية. 

وعلى ذلك يكمن القول بأن العنبر المقفول هو حظيرة مكيفة البواء وهو يستخدم 2# المناطق التي 
نشد فيها الخرارة او البرودة وهي المناطق التى يصعب فيها التربية يك البيوت المفتوحة. كما أنه يستخدم 
التربية المكثفة حيث أن تكييف هواء الحظيرة يسمح بتربية أعداد زائدة من الطيور تعوض فرق 
السكلنة يفا المباقى. كنا انمد وعود شبابيك ينكتم اتتسال الأشاب المنتاغية ويذلك يمكن العرت» 
نظ الأضاءة ومسو ضفية يراضح التربية والاضاء»! الخطافة بق قطعان الآمات آو الكتحة للبيضى. 

كما أن المربي يجد أمامه اختيارات أخرى بالنسبة لمباني الدواجن وهو إما إقامة المباني الجاهزة 
السابقة التجهيز أو المباني التقليدية العادية. 
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أولاً : المباني السابقة قة التجهيز: 
وهي مباني عبارة عن هيكل حديدي يحدد شكل الجدران والسقف ثم يركب على هذا البيكل 
ألواح تحتوي على مواد عازلة ليكتمل شكل الجردان والسقف. 





شكل () المباني سابقة التجهيز (البيكل المعدني ثم المواد العازلة للحرارة) 


ثانياً: المباني التقليدية: 

وهي المباني التي تبنى بالطوب ويكون البيكل خرساني ويمكن أن تنفذ 2 العنابر المفتوحة أو 
لفقل 
البيوت المفتوحة: 

البيويك افده شاف ناكرا بكبيرا بالعوامن الهوزة الشايعرة صبيقا اوشداء مثل الحرارة اللحدية 
واتجاه الرياح وسرعتها وتآثير أشعة الشمس ودرجة الرطوبة ث المنطقة. 

ولذا يجب مراعاة العوامل الآتية عند الشروع بناء العنابر. 0 يرى 


لشم ال 


شكل رقم )2 يوضح الاتجاهات الصحيحة لإنشاء الحظائر ومراعاة اتجاه الرياح 


5 داك 
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1ت ساف السيد 

؟- عرض العنبر (يكون من 1 - ١١‏ متر). 

'- طول العنبر (حتى 6٠١‏ متر). 

غ- الأساس والآرضية. 

4- الجدران: وتبنى بسمك نصف طوبة (؟١‏ سم) أو بسمك طوبة 70 سم # المناطق الشديدة 
الجرارة وقض الحذران الل ارتفاء و خاء 6 اسيه حسعب لوع السسقق: 

1- فتحات الشبابيك: تكون فاعدة الشبابيك على ارتفاع ١١١ 5٠٠١‏ سم من الأرضية 
وارتفاع الشباك يكون 4 حدود 16١-1٠١‏ سم. وعلى امتداد الشبابيك تركيب ستائر 
من العمناش السلمييك أو ااالشوع فرقم او معسكن انام قتحاف الشياييكف تنا للففارات 
البوائية الخارجية وتبعاً لدرجة الحرارة الداخلية للعنبر. 

0- السقف: مواد البناء المستعملة ب السقف تختلف حسب نوع المبنى والتكاليف المقدرة 
للبناء وأرخص الأسقف تبنى بالأسبستوس المرفوع على عروق خشبية أو مواسير أو أعمدة 
طوب أو أعمدة من الخرسانة. 


مواصفات الحظائر الجيدة: 

لدينا ثلاث أنشطة إنتاج للدواجن وهي البياض واللاحم والأمات. وكل نشاط من هذه الأنشطة له 
مواصفات حظائر تناسبه: 
أولاً هو تقاف سخظ ةن الشا: : 

مزارع الدجاج البياض تنتج بيض المائدة للاستهلاك البشري ويتطلب من هذه المزارع إنتاج بيض 
نظيف مطابق للمواصفات القياسية خالي من التلوث. 

هناك نوعين من الحظائر لإنتاج بيض المائدة (أرضي وبطاريات): 
-١‏ حظائر إنتاج البيض الآأرضي: 

وهذه الحظائر يللب إنشاكها كسب اللو اضيفاتك لبقاء الحطافر وقتحون حقالك إعشناي تزود: نهنا 
الحظائر ويراعي فيها النظافة وتفرش هذه الحظائر بفرشة النشارة أو التبن وتراقب الأعشاش باستمرار 
لعدم تلوث البيض بالمخلفات "الزرق". حسب اللوائح الحديثة تم منع أو إعطاء تراخيص جديدة لمزارع إنتاج 


بيض مائدة أرضى. 
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تخصص 41 دجن الوحدة الثانية 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي مواصفات حظائر الدواجن الجيدة 


0 
> 1 1111 اللسا 1ن« دو ... 





*"- نظام البطاريات: 

والبطارية هي مجموعة من الأقفاص مصنوعة من أسلاك غير قابلة للصدأ تكون + شكل 
مدرجات وتزود هذه الأعشاش بأنظمة الماء والعلف» وهناك نظام ميلان ليجعل البيض يتجه إلى سير 
يحمله إلى غرفة التجميع والفرز والتعبئة. وهذا النوع من الحظائر يستوعب أعداد كبيرة من الدجاج 
البياض تفوق عدة أضعاف حظائر النظام الآأرضي. 

نسبة للأعداد الكبيرة التي تستوعبها هذه الحظائر لا بد من الاهتمام بأنظمة التهوية وأن تكون 
جيدة للتخلص من الغازات المنبعثة وتزويد الدجاج بالبواء النقي. وهناك أنظمة لجمع المخلفات "الزرق" 
بواسطة سيور عريضة تحت كل صف من صفوف البطاريات تجمعها خارج الحظيرة» وهناك أنظمة 
لتجفيف الزرق قبل جمعه 





شكل )١(‏ بطارية دجاج بياض 


5351 


3-1 


تخصص 41 دجن الوحدة الثانية 
إنتاج الدواجن الأمن الحبوي مواصفات حظائر الدواجن الجيدة 


004040400060000 


كانيا: مواصقات حتظاكر الآمات الحيدة: 

الآنات هى دجا ينض يخدل معقات وراثة تجقله يتخ صيصان اميا ضة او لتهو» ونولك فكون 
قربية الآماض يه عطاك تخليظ بالوريوك لفيلية التخصنب» ولذلك لذ بن هن بهو هسنا هات تزاف السرصن: 
وهنالك نوعين من الحظائر: 


أ- حظائر أرضي بالكامل مزودة بأعشاش وفرشة أرضية. 





5 0 


شكل )١1(‏ يوضح دجاج الأمات 4 الحظائر الأرضية المزودة بالأعشاش 


ب- شبه الآرضي مزودة بشرائح مرتفعة على الآرض لغصل المخلفاتء؛ والآن هذا النظام مزود 
بأعشاش يسحب منها البيض أوتوماتيكيا بواسطة سير ويمكنه إنتاج بيض تفقيس نظيف جدا. 





شكل () يوضح حظيرة بها أمهات دجاج الأمات مزودة بشرائح مرتفعة على الأرض لغصل المخلفات 
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تخصص 41> دجن الوحدة الثانية 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي مواصفات حظائر الدواجن الجيدة 


ثالثاً: مواصفات حظائر اللاحم الجديدة: 

وبعد تطبيق مواصفات بناء الحظائر هنالك ثلاثة أنواع من أنظمة التهوية 1/61]13]1012) 
(لطاع 555 : 
أ- نظام التهوية العكسية 17621121101 01055 : 

وهي أن تكون المراوح الساحبة 4 جانب بكامل الحظيرة وخلايا التبريد 4 الجانب الآخر من 
عرض الحظيرة. 
ب- نظام التهوية الوسط (7621131011 2©21131) : 

وهو نظام تكون فيه خلايا التبريد ب وسط الحظيرة من الجانبين وتكون المراوح الساحبة 2 
أطراف نهايات الحظيرة من الجهتين. 
ج- نظام التهوية النفقية (76121131108 أعططع1): 

هذا النظام تكون فيه خلايا التبريد 2 أمام الحظيرة أو الجانيين الأماميين وجميع المرواح 
الساحبة 4 نهاية الحظيرة من الجانب الآخر. 

ويعتبر هذا النظام من الأنظمة الحديثة وممتاز _2 المناطق ذات الحرارة العالية. ونجد أن معظم 
فزارع الناجاج اللايكه القسعة بجوينا ه الجلكة فلن هن التكتاء: 


ا 
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تخصص 41> دجن الوحدة الثانية 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي مواصفات حظائر الدواجن الجيدة 


التدريب العملي 
-١‏ حدد أقساما لمزرعة» وأنواع وأحجام الحظائر الدواجن. 
؟"- يتحدث الطالب عن موقع المزرعة وترتيب الحظائر ومكاتب الإدارة والمداخل. 
"- ملائمة الموقع من حيث الخدمات والتسويق. 
غ- اذكر ملاحظات من حيث: 
© مدى تطبيق شروط الآمن الحيوي. 
ف "اليمالة السام اجون التحظاكر: 


© الأسوار. 
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تخصص 41> دجن الوحدة الثانية 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي مواصفات حظائر الدواجن الجيدة 


أسئلة عن الوحدة التدريبية الثانية 


س١:‏ أذكر أنواع أنظمة بناء الحظائر 4# الدواجن؟ 

س": أذكر أربعة من العوامل التي تؤثر 4 جو الحظيرة والتهوية؟د 

س5: اذكر : من الاعتبارات التي تراعى لاختيار الصحيح لموقع حظيرة الدواجن. 
س؛: اذكر : من العوامل التي يجب مراعاتها عند الشروع 4# بناء الحظائر. 


س0: من خلال زيارتك لإحدى المزارع: 
- حدد الأقسام التي رأيتها 4 المزرعة. 
- حدد ملائمة الموقع للشروط العامة. 
- اذحر ملاحظاتك من حيث: 
© مدى تطبيق شروط الآمن الحيوي من حيث: 
ال موا راغ الذوا جو 


3 حنافة الطيور. 
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تخصص 41> دجن الوحدة الثانية 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي مواصفات حظائر الدواجن الجيدة 


إجابة الامتحان الذاتي رقم١‏ ) 


رقم السؤال: ل 
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تخصص 41 دجن الوحدة الثانية 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي مواصفات حظائر الدواجن الجيدة 


تقييم مستوى الأداء ( مستوى إجادة الجدارة ) 


تعليمات 
وعد الاثذينا رمن القوزسب علن .............. قيم نفسك وقدراتك بواسطة إكمال هذا التقييم الذاتي بعد كل 


عنضرزمين العناصي و الذكورة».وذلك يوضع غلانة (/0) امام سحو الأداة الذئ 'أتقتكة نويه تحالة عدم 
قانلكة الؤعية الكطنده يفت موده الشف الخاضكيدلك 
انعد البشاطةالقدونين النذق قم التدوينا عليه 


مومه 


مستوى الأداء (هل أتقنت الأداء) 














يجب أن تصل النتيجة لجميع المفردات (الينود) المذحورة آك درجة الإتقان الحكلي أو أنها غير قابلة للتطبيق» و2 


حالة وجود مفردة 2 القائمة (لا) أو (حزكيا) فيجب إعادة التدريب على هذا النشاط مرة أخرى بمساعدة المدرب. 
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نخصص 41 دجن الوحدة الثانية 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي مواصفات حظائر الدواجن الجيدة 


تقييم مستوى الأداء ( مستوى إجادة الجدارة ) 
يعبأ هذا النموذج عن طريق المدرب 





انم المقوارت: ا ا 
رقم المتدرب: ا ل ا اال 
كل بند أو مفردة يقيم ب ٠١‏ نقاط 
العلامة: 2 الحد الأدنى: ما يعادل 7/٠١‏ من مجموع النقاط. 
الحد الأعلى: ما يعادل 7٠٠١‏ من مجموع النقاط. 

بنود التقييم النقاط 
-١‏ ا 17171 
- بي 2020 356090999990990 
عات 00 
غ- ا 717111 2121 
م- ا 0 
2 01 3 000000000 00 23000 
/- 00 
/- 2 

المجموع 
ملاحظات 
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تخصص 41 دجن الوحدة الثانية 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي مواصفات حظائر الدواجن الجيدة 


تدريب عملي بالإضافة إلى تدريب نظري 
(يقترح هذا التدريب من قبل المدرب) 


1ت 
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تخصص 41 دجن الوحدة الثانية 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي مواصفات حظائر الدواجن الجيدة 
ملحوظات المتدرب في التطبيق 





كدت 
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نتخصص 41> دجن الوحدة الثانية 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي مواصفات حظائر الدواجن الجيدة 


"١ 





الآأمن الحيوي 


مصادر وطرق انتشار أمراض الدواجن 
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تخصص 41 دجن الوحدةالثالثة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي مصادر وطرق انتشار أمراض الدواجن 


الوحدة الثالثة : مصادر وطرق انتشار أمراض الدواجن 
المقسدمة 
بما أن تعريف الآمن الحيوي هو عملية منع دخول الآمراض لمزارع الدواجن» أي جعل كل ما هو 
ممكن للحيلولة دون دخول أي مرض للمزرعة. ولأهمية هذا الآأمر يجب علينا معرفة مصادر وطرق انتشار 


أمراض الدواجن إذ تصل وتدخل العدوى إلى القطيع من مصادر مختلفة. وحتى نفهم لماذا ينصح باتخاذ 


إجراءات وعمليات وفائية مختلفة ومتعددة لا بد من معرفقة هده المصادر والطرق. 


الجدارة: 
معرفة المتدرب لآهم طرق ومصادر العدوى 
الأهداف: 
عند كيان هذه البعدة القوزينة تهون للق ونو ياف الله قازرا عل 1 
.١‏ يحدد أهم مصادر وطرق العدوى. 
". يعدد طرق نقل الإنسان للعدوى. 
#ا ريرق ,حضيفي: نمل الرجاع حامل امرك العاف للعد و 
غ. يعرف كيفية نقل الأجهزة والمعدات والأدوات للأمراض. 


مستوى الأداء المطلوب: 
افق التدوي العد ا وي 1 


الوقت المتوفع للتدريب: 
ساعات 


الوسائل المساعدة: 
.١‏ السبيورة. 
". الصور الفوتوغرافية. 
". زيارة مزرعة دواجن للتعرف على هذه الطرق على الطبيعة. 


"5 
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تخصص 1 دجن 
إنتاج الدواجن 


الوحدة الثالثة 
الأمن الحيوي مصادر وطرق انتشار أمراض الدواجن 


مصادر وطرق انتشار أمراض الدواجن 
تصل وتدخل العدوى إلى القطيع من مصادر مختلفة )2 وحتى نفهم لماذا ينصح باتخادذ إجراءات 
وعمليات وفائية مختلفة ومتعددة لابد من استعراض مصادر وطرق العدوى بإسهاب وتفصيل. 
الإنسان: 


فضولهم» جهلهم» لا مبالاتهم» وعدم اهتمامهم وعدم انتباههم. وقاذناً ما يكون ذلك بأنهم مصابون 
ومعديون ويطرحون مسبب المرض ولكن دائما بأنهم يحملون وينقلون العوامل المعدية ويستعملون الأجهزة 
والأدوات الملوثة أو يديرون قطعانهم بطريقة تؤدي إلى انتشار المرض. 

والقلويقة الأكفر تكر ان نظ اتفال الث شريسن: 


الأحذية الملوثة بالسبلة والأوساخ والغبار. والتنظيف الجيد المقبول للأحذية المطاطية ذات النعال 
الخددة يسغرق وهنا طويلا مع وجون اسجحداء فرقناة كشن للتنظيفه ويفضل أن فكون الأحذية 
مستوية مصقولة النعل ذات ساق طويلة (جزمات) كي تغطس جيداً بالمطهر المناسب. 

والأيدي قد تصبح ملوثة أيضاً بالنتحات الالتهابية عند فحص إضرازات وآفات مرضية (مثلاً 
إفرازات الأنف من دجاج مصاب بالكوريزا أو الكوليرا أو النيوكاسل). 

- والثياب قد تتلوث بالغبار أو الريش أو السبلة. 
ومن الناس الذين يجب الاهتمام بهم أكثر: 


*» الجيران: 
من المصادر المنكررة للعدوى هو المرض المتفشي 2 المزارع المجاورة. وزيارات فحص المرض بين 


بمرض جديد وأردت معرفته اتصل تلفونيا وافهم الحال وناقشها ومن الأفضل تنبيه بل تحذير الجيران من 
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تخصص 41 دجن الوحدةالثالثة 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي مصادر وطرق انتشار أمراض الدواجن 


*» طاقم أو فرق العمل 4 الدوجن: 

إن كثيراً من الإجراءات والعمليات # وحدات الدواجن ومزارعها تحتاج إلى استخدام متفوق 
لطاكم من غدة غناملين مثل شخص التدم» قصن المناقين التلقيح (الحقين أو الويخ و أو التقطيزبالعيق أو 
الآنف)»: التجنيس» الوزن» نقل الطيور من موقع لآخر (حظائر التربية إلى الإنتاج) وغيرها. 
» فريق الممسكين للدجاج: 


الرورهد شري ناف اقرز ريه امات الي ماعن رفاك ار تيوه اتقامن ا لستوية وق 
يكون مرتبطأً بالمسوق أو المشتري.و4 العنابر المصابة بالمرض يصبح هذا الفريق ملوثاً بشدة ويشكل 
بفندرا وكسيا لاتفبان الموكن: ويراعن نف يكل هدده الجالة أذددت بحت القطيع من الحظيرة أو«اللريعة 
المصابة بأسرع وفت ممكن ٠(‏ أيام) وأن يتم السحب والعمل ب مزرعة واحدة فقط + كل يوم واستبدال 
الثياب والأحذية يومياً والفسيل والتطهير لسيارات وأقفاص النقل. 
© الووان: 

قد عرف أن الإصابات المرضية ب مزرعة أو منطقة تظهر بعد مرور زائر غير مبالي ولا مهتم. إذا 
لم يدخل الزوار داخل المزرعة وحظائرها وأبنيتها فإنهم لا يستطيعون اقتفاء أثر المرض والاحتكاك به. إن 
|العددى مركن حدية ا شرو غانبا ما مككوى هو :و اشمحفة الغضاذةلغالنة والسترياف اكد رشيوها 
وبواسطة خطوط الطيران السريعة فليس غريباً لشخص ما أن يغادر مزرعة # الصباح ليزور أخرى بعد 
الفاووريها بذ بان ألقر ورينن ررك سرون الذاف الكو بد راق ريما محص الاير النار جو لا 
لفترة طويلة فعلى كل الأشخاص المسافرين أن يحذروا من نقل الآمراض إلى قطعانهم أو إلى مزارع 
زبائئهم وأصدقائهم عندما يرجعون من رحلاتهم. 
؟- الدجاج حافل المرضن المغافا: 


الطيور الحاملة للمرض هي التي شفيت ظاهرياً من عدوى إكلينيكية وبقيت تحتبس الميكروب 
المعدي 4 بعض أجزاء جسمها فبينما تظهر صحيحة سليمة فإن الميكروب المعدي يتكائر 4 جسمها 
ويطرح وينتشر # بيئتها. ومثل هذا القطيع المعدي يمكنه أن يؤبد المرض 4# المزرعة ويشكل مصدر 
خطر للطيور الأخرى. إن عدداً كبيراً من الأمراض الشائعة معروفة الانتقال عن طريق حوامل العدوى التي 
تشكل أقوى مصدر لنشر المرض. وتبقى بعض الآمراض متواجدة 4 القطيع طوال فترة حياته (زكام 
الدتحاف المعدئ مقاذ و خرف تظرع دكا عكر حدق ووظلي رفظ ار 


"4 
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تخصص 41 دجن الوحدةالثالثة 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي مصادر وطرق انتشار أمراض الدواجن 


1ك القطفان نقدوكة الأعمان: 

إن وجود قطعان متعددة ومختلفة الأعمار 4# مزرعة واحدة (موقع واحد) يشكل قوة مرضية 
خطيرة من كل من الدجاج المعدي أو المصاب والحامل المعافا وخصوصاً إذا كانت القطعان المختلفة 
شديدة الاتصال والقرب من بعضها (ويمكن اعتبار المزرعة المحكونة من عدة حظائر متجاورة وحدة أو 
حظيرة واحدة وكأنها عنير واحد فقط). 
ب- الفروجات البادئة (البداري): 

كثيراً ما تتم تربية الفروجات ورعايتها ب حظائر قرب قسم الإنتاج (دجاج الأمات والبياض 
التجاري) 4 نفس المزرعة أو # مزرعة أخرى منفصلة جغرافياً وإدارياً وقد تتبع لصاحب المزرعة المنتجة. 
وقد اعتمد ها النظام 4 صناعة الدواجن لعدد من الأسباب الإدارية والاقتصادية. إن هذه الفروجات قد 
تكون مصدراً قوياً لإدخال مرض معدي إلى مزرعة أو عنبر الإنتاج إذا كانت قد تعرضت # مزرعة أو 
حظيزة الرعانةالمرعى و ادق حافلة معافاة لين المركن شيو اموحود اانا بف غير الإتقات وإذا وجدت 
عنابر مجاورة منتجة فيمكن أن تصل لبا العدوى من هذه الفروجات التي أدخلت بجوارها والعمكس 
صحيح فقد تصاب هذه الفروجات فوراً أو بعد أيام أو أسابيع من إسكانها قريباً من قطيع حامل مجاور 
أكبرينا كبا هي النكال بك نوارع الأعمان السدة): 
ج- الدجاج القالش إجبارياً: 

أحياناء يطبق القلش الإجباري على الدجاج البياض أو الأمات (خضوصا 4# أوقات الضغط 
الاقتصادي) لإمداد سوق معين أو طلبات بيض اضطرارية أو لتحسين نوعية القشرة. وأحد حسنات هذا 
النظام هي أن الدجاج القالش قد لا يكون معرضاً لبعض الأمراض التي تصيب الكتاكيت وهناك خطر 
قليل من تطور مشاكل مرضية. ولكن جمع الدجاج القالش من عدد من العنابر ب عنبر واحد قد يؤدي 
إن كلووواطرض تمل تعظن رمعلاه المتحاهات اليف 


د- دجاج المعارض وطيورها: 


إن الطيور المعروضة 4 معارض الدواجن يمكن أن تتعرض للاحتكاك بطيور مصابة أو حاملة 
لمرض معدي غير ظاهر عليها. وقد لا تبدي هذه الطيور أي أعراض مرضية حتى تعود إلى مزرعتها الآصلية 
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العذاوطلى اضهاهها اج كيرا الأحطاى الكبيرة اناده هبن إعناده الظليون المعروكنة ان الفبايقة إن 
مساكنها. والنظام الرئيسي المعتمد هو أن لا تعود طيور المعارض إلى المزرعة الأصلية لبا أبدا. 

بذ هذه الوارخ محفكل وقطون عروق الدوا حن وسلدلاتها وظيمة سلالة الدجائ الأصلية مرتفعة جذا. 
ولبذا قكون الرفاية المبحية ثه مداومة هذا وكنبا بكافه المراره صهيرة منزوله كاتيف إجبرادانت 
الضبط الصحي أسهل. ولا بد من الحجر البيطري الطويل نوعاً ما على القطعان الجديدة للأصول 
والجدود والآمات. ومن المنصوح به استيراد مثل هذه القطعان كحكبيض مخصب أو حكتاكيت عمريوم 
واحد وتربيتهم 4 مزارع معزولة محجورة بيطريا حتى يتم التأكد من خلوهم من الأمراض المعدية 
وخصوصاً تلك التي تنتقل عن طريق البيض. وأي إهمال أو تساهل 4# الإجراءات البيطرية قد يؤدي إلى 
كاركة حفيفية وير النخطا مميذا . 
و- خلط الأنواع من الدواجن: 

أن أحد أنواع الدجاج شديد المقاومة الطبيعية لمرض ما يممكن أن يعمل كحامل للمرض لأنواع 
الخرى رمن الدواكن بشديو ف الغابلية #الأصهانة ديه الدرطى سياد محضن خسان الشوق اننال :سن الثيات 

لذلك يجب قطعياً عدم تربية الدجاج والرومي؛» كما يجب عدم تربية الرومي ب حظائر أو مسارح 





شكل )٠١(‏ خلط أنواع من الدواجن © مكان واحد 
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5- حظيرة المستشفى أو العيادة البيطرية: 

قد تجمع الطيور المريضة من عدد من الحظائر أو المزارع 4 غرفة أو حظيرة الفحص البيطري ثم 
قاد نظ اكرها ويعككن إن قحم ار سسدها لبون | لخاذة تح اننع ريا اسنطدو] جنا امرض الحرى اوها ار 
وغتلتا :2 متظفة الفياة # .ونففه مها بان رغاد مقن هذه الطلموق ]اك اتويعة كيد لارسلع باستنا 
غرف أو مستشفى للعزل الروتيني للطيور المريضة 2 المزارع. وإذا استخدمت لبدف خاص المراقية» 
الجروحء الافتراس مثلا) يجب أن يتم ذلك مؤقتا 4 نفس العنبر (عمل حاجز 2# جزء من العنبر) وتعزل فيه 
وت ..يعطليزة الحفيق: 

مازالت توجد حظائر التنسيق 4 بعض مزارع الدواجن فالدجاجات غير البياضة (الأمات 
والبياض) تستبعد وتنسق من القطيع وكذا الديوك إخوة الدجاجات المنتجة والدجاجات أخوات الديوك 
(أخطاء التجنيس) والديوك المشوهة الأطراف والآأجسام وديوك الدجاج البياض كلها تعزل وتسمن وتسوق 

وعمويا: فالدجاجات غير المنتجة ذات الصحة الجيدة لا تشكل أي خطورة أو ضرر على صحة 
الإنسان والدواجن. أما الدجاجات الضعيفة أو غير الصحيحة فيمكن أن تطور مصابة أو غير مصابة 
بيمرض. ويجب على المنتج توفع الاحتمال الأسواً ويتخلص من مثل هذه الدجاجات بالإعدام والإحراق حتى 
الترميد ولا يعزلبا ويربيها ثم يبيعها. 
ط- الدجاج الأهلي والمربى 2 البيوت: 


إن الظيبور الفى كرين 8ه البيبوت (الدجا اريم أو النيض 1و البددى) لإمداد العاكلة بالبيطن او 
اللحم قادرة على حمل ونقل العدوى والمرض إلى القطعان التجارية الكبيرة. والدجاج المربى 4# البيوت أو 
اللخدائق لبوعه :1و فسنافه 1و امكل التادر نكن ولعي فسن الذو: 

والخطر على الشركات والمزارع الكبيرة يأتي من موظفيها أو عمالبها أو زوارها الذين يمارسون 
هذ البوانة ج ريوفيد الديولك: النهنا هه فلاتتقل الآفوا سام تعطفة ]ل اتخرى دان نعلت إلى شبارينات 
ةا كا سيا 
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ي- الطيور البرية وطيور الزينة: 

تستطيع الطيور البرية حمل مجموعة مختلفة من الأمراض والطفيليات» يكون بعضها ممرض لبا 
والآكر الانسيهوها ولكنه يحمل بها ونتقل اليا إلى الدجاج المستعد ومزارع الدواجن. واستيراد بعض 
الطيور إلى حدائق الحيوان ليس لبا خطر مباشر لوجود هذه الحدائق بالمدن ولكحن هذه الطيور قد 
تكتحكل ضرا كوا لإدخال أمراض وطفيليات غريبة إلى البلد المستورد. وطيور الزينة الغريبة تشنكل 
خطراً حقيقياً لأنها قد تنتشر بسرعة وتتداول على نطاق واسع وقد يشتريها منتجو الدواجن التجاريون أو 
العاملوق ف عشول الدواجةو 8 كفيرمن التعالاك جد أن :ظيور ا قرية نة ممللات الظيون الأنشة معداة 
بنوع ضاري من فيروس النيوكاسل الذي كلف الحكومة وصناعة الدواجن الكثير. 





تنتقل بعض أمراض الدواجن من الآمات إلى فراخها عن طريق بيض التفريخ حيث تصاب الأجنة 
وهي ما زالت 4# البيض. وبعض العوامل المرضية تحمل داخل البيضة نتيجة لطرحها 4# البيضة قبل أن 
تتشكل القشرة وأغشيتها (النقل عن طريق المبيض) أي تأتي مع البويضة من المبيض أو من قناة المبيض. 
وأخرى تحمل على القشرة أو تنفذ من على سطح القشرة خلال المسام الطبيعية أثناء وبعد وضع البيضة 
وتدعى تلوث القشرة. 
غ- معامل التفريخ: 

تنتشر بعض الميكروبات 4# معامل التفريخ التي تصلها إما عن طريق بيض معدي أو ملوث أو 
الأشخاص أو المعدات. ويمكن أن يتم الانتقال + ماكينات التحضين (الحاضنات) أو الفقس (الفقاسات) 
أو غرف التجنيس والتعبئة والإعداد للنقل. وأهم هذه الأمراض داء الرشاشيات (الاسبيروجيلوزس)؛ 
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إنتاج الدواجن الأمن الحيوي مصادر وطرق انتشار أمراض الدواجن 


التهاب السرةء عدوى المكحورات العنقودية والعصيات القولونية والبكتيريا المعوية والكليبسيلات 
والسالمونيلات والبسودوموناس وغيرها. 


60- الأجهزة والمعدات والأدوات: 


يمكن أن تحمل مسببات الآمراض المعدية والطفيلية على التجهيزات. وتنظيف وغسيل المعدات 
الملوثة السبلة والفرشة والغبار وهي مصادر لنقل العدوى إلى مزارع أخرى خالية من المرض المحمول لا بد 
منه وواجب عملي. 

أدوات التلقيح الاصطناعي والحقن وماكينات قص المناقير ومرشات اللقاحات والمبيدات وأنابيب 
جمع عينات الدم تقدم أفضل طرق لنقل الآمراض إذا كان فريق العمل غير متدرب وغير فاهم للتقنيات 
الصحية البيطرية وطرق انتشار الأمراض ومحافحتها. 

أجهزة وماكينات صيد أو إمساك الدواجن وتعبئتها وأيضاً صناديق تعبئة ونقل الدجاج إلى 
الأسواق والمسالخ قد تنقل المرض وتنشره إذا كانت ملوثة بالسبلة والريش والدم والنتحات والقشور 
الحلدية المتروكة أو الللتضيقة يها ولذ بن من عسل :هده العداك وتظهيرهًا يدقة قبل اسيتحدامها بك موارع 
جديذة. أحيانا الذغايات والشارث والمعائف الى قسصرء ف اككر من حظيرة أ ومزريعة :وكذ| سواجز 
فرك النكاح إذا "لم متعلف وصلين حيه ا يرن تسسات الجاع ونون النشابر راكوا ومشتكل مصنورا خطيرا 
للأمراض. 

وكزلف سافن اننيضي (اليطناف) اللو شتحييو وني و سفاني نسي قدي إل منز نه ا 
حظيرة ثانية تنقل المرض أيضاً ولا بد من العناية المركزة # غسيلها وتطهيرها. وعموماً فجميع المعدات 
والآدوات والتجهيزات سواء المستخدمة 4 مزرعة أو حظيرة واحدة أو المتنقلة بين الحظائر أو مزارع مختلفة 
لا بد من التأكد من نظافتها وطهارتها عند نقلها واستخدامها. 


1- القوارض: 

تلوث القوارض العلف والفرشة وبيوت الدواجن بفضلاتها المطروحة وهي خطيرة جداً ب نقل 
السالمونيلات لأنها كثيراً ما تعدي بها وبذلك يمكن أن تؤيد المرض # المزرعة. ومن الأهمية بمكان تلك 
الأمسراطي الس انتمل بواسظة هزه الفوازكن يكن إلى الكؤاجن حفط انا البككر أيضا ونب كانه 
مكافحة القوارض من أهم الإجراءات 4 المزارع ومصانع الأعلاف. 


ةا 


تخصص 4 دجن الوحدةالثالثة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي مصادر وطرق انتشار أمراض الدواجن 


با الحيوانات البيتية والشاردة: 

إن الكلاب والقطط مثل القوارض # حمل ونقل الميكروبات المعدية (وخصوصاً المعوية) للدواجن 
والبشر سواء كانت أهلية مرباة 4 البيوت أو ضالة 4# البراري والقفار تنتقل باحثة عن غذائها وماءها بين 
المزارع والبيوت ناقلة معها الأمراض (نقلاً حيويا أو آليا) من المواقع المصابة إلى النظيفة ولبذا تمتع منعاً 
باتاً من دخول مزارع الدواجن وبيوتها ويحظر تربيتها ب هذه المزارع أو إطعامها الطيور النافقة والتي غالباً 





شكل )١١(‏ الحيوانات البيتية الشاردة التي تساعد 4# انتشار الأمراض 


/- العيادات والمختبرات البيطرية: 
وثيابهم عوامل مرضية معدية ويجب أن لا يعودوا إلى المزرعة (دخولها) إلا بعد استبدال ملابسهم وأحذيتهم 
الشديدة لظهور أي علامات مرضية عليها واتخاذ الاحتياطات واجب. 
49- الحشرات: 

إن كثيرا من الحشرات تعمل كنوافقل للأمراض» والبعض منها عائثل وسطي للطفيليات الدموية 
والأأخرى حاملات ميكانيكية للمرض من خلال عادة العض عندها» وأنواع أخرى تتغدى غلى الدم 
وتعهمل كمخازن للعدوى وتنقل المرض من قطيع إلى آخر. 
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شكل )١1١(‏ الحشرات التي تساعد # انتشار الأمراض 


-٠‏ العلف: 

إن بعض مكونات العلف قد تحتوي على عناصر معدية خصوصا السالمونيلات من تلوثها + 
الممسدى ]و اأقاء مراحل التسفيع والأساج والفخرين والتفل:وكذ| شر عتهل الأعلاف ذوعا او أكتو مين 
الذيفانات الفطرية السامة والتي تسبب خسائر كبيرة من النفوق ونقص الإنتاج. 

وطرق تعقيم العلف ومواده الأولية متيسرة ولكنها تزيد من تكلفة المنتج النهائي. والتحبيب إحدى 
الطرق المستخدمة فإذا ما تم بشكل صحيح فإنه يخفض نسبة التلوث بدرجة كبيرة مقيولة ولكنه لا 
يعتمد كتعقيم كامل. وتضاف مضادات التعفن وقاتلات أو مبيدات الميبكروبات الآن 4# نطاق واسع إلى 
الشركة اخمو البرسك م ا وس الأعلاف الشاوطة عقاف تماها ملموسا. 





شكل )١5(‏ سيارة نقل أعلاف 
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إنتاج الدواجن الأمن الحيوي مصادر وطرق انتشار أمراض الدواجن 
-١ ١‏ ماء الشرب: 


قد يلعب ماء الشرب الملوث دوراً خطيراً للعدوى وواسطة لانتقالها وخصوصاً # البلاد والمناطق التي 
لا ينقى الماء فيها ولا يضاف له الكلور. وقد تكون خزانات الماء الملوثة + المزارع والفقاسات هي مصدر 
العدوى. ويممكن لماء الشرب أن ينقل وينشر ليس فقط البكتيريا والفيروسات وإنما أيضاً الفطور وبيوض 
الطفياكاك وات تضكر كاتما مقطوين اكاء ا استهده نظ وطوانة لواحن وجواء التسومن البكيبياف: 
والجرثومية دورياً وكل ستة شهور مرة على الأقل لاستبيان صلاحيته وعدم تلوثه أو احتوائه على عناصر 
مرضية ضارة للدجاج. 
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إنتاج الدواجن الأمن الحيوي مصادر وطرق انتشار أمراض الدواجن 


تعريف المتدرب بمصادر وطرق انتشار الآأمراض. مثل: 

السبلة» إفرازات الأنف: احضر سبلة من مشروع وافحصها وتحدث عن الأمراض التي 
تنتقل بواسطتها. 

الغبار: تحضير غبار مراوح 4 إناء زجاجي - التحدث عن الأمراض التي تنتقل بواسطته. 
الحشرات: تحضير حشرات محفوظة 4 فورمالين والتحدث عن الأمراض التي تنقلها. 
القوارض: اشرح أضرار القوارض للحظائر والآمراض التي تنقل بواسطتها. 

الماء الملوث: تحضير ماء ملوث بطحالب أو فطريات والتحدث عن الأمراض التي تنتقل عن 
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أسئلة عن الوحدة التدريبية الثالثة 


س١:‏ بين كيفية نقل الإنسان للأمراض» أي طرق نقل المرض؟ 
س": بين كيفية نقل الدجاج حامل المرض المعافى للأمراض للدجاج الصحيح؟ 


س3: اذحكر خمسة من مصادر طرق انتشار أمراض الدواجن. 
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إنتاج الدواجن الأمن الحيوي مصادر وطرق انتشار أمراض الدواجن 


إجابة الامتحان الذاتي رقم١‏ ) 


*« 
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تقييم مستوى الأداء ( مستوى إجادة الجدارة ) 


تعليمات 
يعد الانتهاء من التدريب على 0 5ش*ظ' قيم نفسك وقدراتك بواسطة إحمال هذا التقييم الداتى بعد 


بك تكسو مق المكاسين الكورةر وذلك رودت شتكمة 11 اناد سيت الكداالذى القهه كيال 
رة» وذلك بوضع م مستو 1 و 
عوة قابلينة اكيب اسايق :شع العلا كا التخانة ابه ميركت 


مومه 


مستوى الأداء (هل أتقنت الأداء) 














كي فقيل لنسيذة الحيص الشرواف (القود الدكرية ندند السام الكلن :ان "انوا فين قال 
للعل ووا ركف تبهالةتوهزة مود ف القاقية (90) زون حوس ) اشع إغردة رديه تطك نك تقد القاطيموة 


أخرى بمساعدة المدرب. 
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تقييم مستوى الأداء ( مستوى إجادة الجدارة ) 
يعب هذا النموذج عن طريق المدرب 
اسم المتدرب: 0<“ ه1235 التاريخ: / / 
رقم المتدرب: 0 0 اا 
كل بند أو مفردة يقيم ب ٠‏ نقاط 
العلامة: -.......----.الحد الأدنى: ما يعادل “2/٠١‏ من مجموع النقاط. 


ملاحظات: 


الحد الأعلى: ما يعادل 72٠٠١‏ من مجموع النقاط. 





بنود التقييم انافك 
المجبموع 
توفيع المتدرب اا 000 
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تدريب عملي بالإضافة إلى تدريب نظري 
(يقترح هذا التدريب من قبل المدرب) 
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ملحوظات المتدرب في التطبيق 
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تخصص 1 دجن الوحدة الرابعة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي المطهرات والأمن الحيوي 


الوحدة الرابعة: المطهرات والأمن الحيوي 

المقدمة 

إن استعمال برنامج تطهير فمّال ودقيق ضروري جداً من أجل إزالة الميكروبات المرضية من 
بكتيرية وفيروسية وفخطرية. لآن أمراض الدواجن تؤدي إلى خسارة اقتصادية فادحة ليس فقط نتيجة لنفوق 
الطجورويل إلى ص العو العنذاقي السين » وإتخعاض الأوزاق: إو لفك قف البااظة لدوم الحساتن 
تكلف أكثر بكثير من استعمال برنامج تطهير فمّال؛ وأن استعمال المطهرات بشكل جيد يقلل أيضأ 
تن اسان حفن وان الأتكق مكافة مخل :ا لضاذاك الحيوحة واللقا هنا عيضي عدا ذا المكرويات فلن 
أرضيات حظائر الدواجن إلى ٠١‏ مليون أو أكثر ة كل سنتيمتر مربع وهذه الأعداد تخفيضها عند 
استعمال برامج التنظيف والتطهير على مستوى مقبول وهو ألف ميكروب لكل سنتيمتر واحد. 

يجب التقييد بيرامج التطهير والاهتمام بالتفاصيل عند التطهير للحصول على أفضل النتائج. ينصح 
باوكناءشات واقية جهن فسن اتيجههال الظتوراذ: :ودف يهن السالاك بحت اعمال النظا زان الواقية 
والكواماف عفد المع إن ذلك إن بركامج الفظهير مقستم إلى عد مراخل ويج الستكوال كل هرخا 
قبل الانتقال إلى المرحلة الأخرى. 


الجدارة: 
معرفة المتدرب للمطهرات والمنظفات وطرق حلها وتركيزاتها.. 


الأهداف: 
عدم :تيان هذه التعرة الك ويدة مميتضيق الروك عافن اللدفاف) فلم اق ؛ 
2-١‏ يعرف أهمية المطهرات # مزارع الدواجن. 
207 تمييز مراحل إعطاء المطهرات وطرق حلها وتركيزاتها. 
“7 يضعالمطهرات # المداخل وتجديدها بالتركيز المطلوب. 


مستوى الأداء المطلوب: 
اوسن اللقدونك: الخد و 


عالةك 
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تخصص 1 دجن 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي 


الوقت المتوقع للتدريب: 


ةاساعات 


الوسائل المساعدة: 


١ 
3 


رد 


السيورة. 
الصور الفوتوغرافية. 
عينات من المطهرات وطرق تعبئتها. 


. زيارة إحدى مزارع الدواجن لمعاينة هذه الأجهزة على الطبيعة. 


سين 85 


الوحدة الرابعة 
المطهرات والأمن الحيوي 


تخصص 1 دجن الوحدة الرابعة 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي المطهرات والأمن الحيوي 


المطهرات والآمن الحبوي 


511117 21210 كاتداءء21زوزرا 


الأمن الحيوي البيولوجي : 
يعرف الأمن الحيوي البيولوجي حرفياً بأنه الحماية الحيوية» وعندما نتحدث عن الأمن البيولوجي 
4 مجال الدواجن فإننا نعني الحماية الحيوية لصحة الدواجن. 
إن أبسط تعريف للأمن الحيوي هو منع المرض من الوصول إلى المزرعة. ومن الوجهة العملية فإن 
الموضوع يتضمن أكثر من ذلك: 
-١‏ منعالمرض من الدخول إلى المزرعة. 
7 قلع اللوكوييك الانتفال من دووة إلى اشر 
*“- الوصول للحد الأعلى للمقاومة الطبيعية للطائر ضد الأمراض. 
غ- وقاية الطيور عن طريق التحصين. 
قبل تفصيل هذه النقاط علينا أن نعرف ما هو ا لمرض. فهو حالة من الإعياء نتيجة سبب ممرض وله 
عواقبه. لذا عند التحدث عن تعرض المزرعة لمرض ما فإننا نعني حقيقة المسبب المرضي. 


-١‏ معدية 0-5 غير معدية 
المسييات المعدية المسببات غير المعدية 
الفيروسات السموم 
البحتيريا النقص الغذائي 
المايكويلازما 
الطفيليات 











والمسببات المعدية للأمراض قادرة على الانتشار والانتقال إلى كل ما هو غير حيوي أو الأشياء 
الثابتة 2 المزرعة والتي تعتبر حاملة للمرض. ومثل هده الآنواع من الأمراض هي التي تنتشر بسهولة من 


مزرعة لأخرى. 


يرن 5 
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تخصص 1 دجن الوحدة الرابعة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي المطهرات والأمن الحيوي 


وعليه فإن الآمن البيولوجي يجب أن يوجه لمنع المسببات الممرضة من دخول المزرعة. وعندما نذكر 
لآم لحيوى: ل جيذ امون لين" أن تدرف في الوسناكل الحى لإحكو سعييانت الأغدرا طن افر 
الوصول إلى المزرعة علماً أن مفتاح ذلك هو أن نتعرف على جميعها. إن إهمال أحدها قد يكون هو سبب 
دخو الرضن إلى الويف 
إذا أردنا السماح للأشخاص بدخول المزرعة فعلينا أن نراعي الاختيارات الآتية لتقليل نسبة المخاطر 
التي قد تنجم عنهم. 
-١‏ ألا يكون الشخص قد خالط دواجن لمدة ؟/ ساعة»؛ أن يستحم» يبدل ملابسه؛ يطهر الأيدي. 
؟"- يستحمء يبدل الملابس» يطهر الأيدي. 
237 “يدن الملابس يطهر الأيدي؛ 
4- يلبس رداء سروالياً (أوفرول) فوق ملابسه. 
ه- يلبس حذاء عال الساق (بوت). 
1- لا يتخذ أي إجراء. 
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الوقت والتكاليف وما قد تسببه الإجراءات من إزعاج كلها عوامل 
بكطم هن موفة لخر إذن ما هو الأجراة السليه؟ 
تعتمد الإجابة على نوع القطيع الذي يخضع للزيارة. 
فإذا كانت الزيارة لقطيع جدود كبير عندها (إتباع الاختيار :))١(‏ أما إذا كانت الزيارة لقطيع 
صغير # الحديقة الخلفية لمنزل المربي إليه شخص فإن الاختيار 4 أو 1 يكون مناسباً بينما الاختيار (1: 
؟) يكون مبالفاً فيه. وبالنسبة تقطيع من بداري التسمين فإن الاختيارات ” ٠‏ 5 هي المناسبة: أما إذا 
كان القطيع كبيرا وبحالة منعية حيد#كإن الاإخار:(؟) يكن أن يوحوة الاعبان. 
ما هي الأشياء الأخرى التي قد تصل إلى المزرعة حاملة معها المرض؟ 
- صيصان (كتاكيت) عمر يوم أو طيور 4# بداية وضع البيض. 
- العلف»؛ المياه» عرية نقل العلف» الباعة» الطيور البرية.» الذباب والحشرات الأخرى: الهوام 
(الفثراق والتجرة 03 الغطط والكلات» »عمال حسو الطيون التافقة إزذا اله معاد مواد اوت ) 
الفوقة الأدوالك:. ,فليو "الككيرياء .وا لمتوشنو نوفلتن المكضرية "الشاعات:: كمال ميف 
الطتوف: 


2 01 
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إنتاج الدواجن الأمن الحيوي المطهرات والأمن الحيوي 


تكمن مخاطر العدوى ث4 كل بند من هذه البنود وعلى المربي أو الفني أو الطبيب البيطري أن 
يأخذ ذلك 2 الاعتبار ويغقرر الإجراءات العملية والوافعية التى يحب تطبيقها 2 المزرعة للتخلص من هده 


كيفية انتقال المرض للمزرعة : 
كثير من الأمراض يصعب التخلص منها وتصبح متوطنة إذا انتقلت للمزرعة وهذه الأمراض قد 
تؤثر على إنتاجية الطيور وبالتالي على الربحية. 
ولبذا السبب من الضروري أن يكون # برنامج التربية فترات انقطاع منتظمة لا يوجد بها طيور 2 
الؤزغة خلال مذ القدرات يجب 'تنظيت :ونظهير التحظائر جيدا.“الأسلزب اديه لإنتاح يدازئ التسمية 
هو إتباع سياسة 'دخول الكل" و'خروج الكل' ((إ20110 0116 311 12 2311) على أن تطبق على أساس 
الموقع كله وليس على كل حظيرة لوحدها. ويجب أن نذكر أن المواقع التي فيها طيور متعددة الآعمار 
هي أفضل صديق للمرض. 
ولمنع انتقال المرض من دورة إلى أخرى يجب إتباع التعليمات الآتية: 
© التنظيف والتطهير التام للموقع وكل المنطقة | لمحيطة به. 
©» عدم السماح للطيور البرية بالتواجد داخل المزرعة. 
ف (االتحامئ هي العشرات القشر ف تقسوض) ستفيباة القرة: 
© التنظيف والتطهير التام لمنطقة الشؤون الإدارية مثال مكتب المدير» أماكن فريق الإدارة» المخازن 
. الخ. 


الوصول بمقاومة الطائر إلى الحد الأعلى : 

بعض مسببات الأمراض سوف تتواجد بطبيعة الحال ث المزرعة من وقت لآخرء ولكي ينشأ المرض 
المعدي يجب أن يتغلب المسبب المرض بقوة على القوى الدفاعية الطبيعية للطائر حتى يحدث الداء» وكلما 
زاد عدد الميكروبات الممرضة (الجرعة) كلما زاد احتمال حدوث المرضء وهنا قد يخطر ببالنا أن الآمن 
الحيوي يخفض الجرعة الفعالة إلى المستوى الذي يجعل المسبب المرضي غير قادر على إحداث المرض. وهذا 
له أهمية تأمين القوى الدفاعية نفسها للطائر وعدم الإخلال بها لأسباب أخرى. 


ب 6286 - 
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القذاء 

الذى :به نقص لقفيتامين 0) له تأفين سىء علن الأعشية المخاطية للعين, والقناة اليضمية والجهاز 
العشفى عية فسا تخدر كايلية للاساية .سيت المرسن: 
الميتوع الفطرية 

الأعلاف تسبب خللاً بجهاز الطائر المناعي ودرجات الحرارة المرتفعة ك بيئة الطائر تجبر الطائر 
على أن يستعمل قمه للتنفس وبذلك لا يسمح للهواء المستنشق بأن يمر خلال فتحات الآنف أو يتعرض 
للقتو الوفا فر اككرا هد كه 

والتسست المالية لكاز التفاد قفني كلاذ واف .ف فبالبات الأهداب الدفيف: واتقاوا الناعية: 
وال امتتومن لقوق المعاعية الموكرة للتعهان القفسى الظاكن» وهلق :ولك بيعب الغمل عل كركير:الغذا 
التوع وال يحترق بطل نعي العك امير انق ناي سنك ل كيك تحرط بالطو عق وك وتم 
عدون الأمؤاهن العو 
التحصين 

يواكن الشحديين ا لحنايه البخرضة الكليور من الأمراكن المنية 

وفموه > فاق اغانية اللفاياف مع مان سنو قال من انسردة إل ا كارن سان ما قافر 
سلفاً بطريقة إعطائها للطيور. 


العوامل التي تؤثر على فاعلية المطهر: 
-١‏ التركيز 002©121126102): 

إن استخدام أي مطهر بالتركيز الموصى به للشركة المصنعة هام جداً وضروري للوصول إلى درجة 
كفاءة عالية من هذا المطهر. فاستخدام تركيزات أقل يعني زيادة الزمن اللازم لقتل الميكروب. وهذا 
يعني على المدى البعيد أنه قد تتولد مناعة لدى البكتيريا لبذا المطهر وتقل بالتالي فاعليته. ولذا يجب عند 
شراء المطهر التدقيق # نسبة تركيز المادة الفعالة فيه و نوعهاء فمثلاً مركبات رباعي الأمونيوم متوسط 
التركيز فيها + حدود 71١0‏ ولكن الشركات المصنعة تنتج منها تركيزات ما بين 7٠٠١ - ١.0‏ وهذا 
لباقي المطهرات. 
'"- درجة الحرارة ©6126011م16120: 

عموماً المطهر يكون أكثر فاعلية 4 درجات الحرارة الأعلى فمثلاً الفورمالدهيد 
(1"050221061:60) تقل فاعليته لو انخفضت درجة الحرارة عن 7١‏ م. 
:'- درجة الحموضة (011): 


كه 
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شاكودرجه هاعلية المظهدرات بدرهة الجموكسة :-. . الآمن البيبذروهيتي -(811) للوشطه:البني 
تستخدم فيه؛ فعلى سبيل المثال فإن الكلورامين 1 تكون درجة فاعليته جيداً جداً عند أس هيدروجيني 
8-1. بينما رباعي الأمونيوم تكون فاعليته جيداً جدأً عند الأس البيدروجيني 9 - .٠١‏ 

لذاكان من الخترورق احنيان امؤاد للنفة والق محك م ية الفسو فيل الإيتك دام لطيو هفل 
الصابون والمنظفات الأخرى؛ لكي تتلاءم مع المطهر المراد استخدامه. 

فإف] الو اتشتخ ومن متكت تنه ام و انعطق اس ننه زتخوت حا نطس وي دف زمه مطوين 
يعمل آس هيدروجيني قلوي فإن هذا المطهر سوف لا يعمل بالصورة أو بالكفاءة المطلوبة منه؛ وبالتالي 
قدت مشاكل مرضية نائجة عن ارنفاع العد الميكروبي. 


المطهرات أو المطهر هو المادة الحيميائية التي تبيد الميكروبات الضارة الموجودة 2 بيئّة الحيوانات (طيور) 


أغنام» أبقار» أخرىء وهى مادة تقتل الميبكروبات خلال دقائق قليلة. 





والمطهرات لبا الأولوية عن كل الأدوية والكيماويات الأخرى المستعملة 4 حقل الإنتاج الحيواني 
وهي تفوق 2# الفائدة المضادات الحيوية التي تعتبر الخط الثاني 2 الدفاع (عع5ع1ع0 01 عصذا 20معه5). 


 -١‏ لماذا نستعمل المطهرات؟ 
تستعمل المطهرات من أجل التوفير حيث أنها تؤدي إلى التخلص من الميكروبات الفيروسية 
والبكتيرية والطفيلية وإلى إبادة كثير من الآطوار المتحوصلة والمتكيسة. وبالتالي تؤدي المطهرات إلى 
التقليل من تعرض الحيوان أو الطير للمكروبات وتحد من الأمراض كثيراً وبذلك يكون الحيوان أو 
الطير أكثر إنتاجية وأفضل صحة. ونضيف إلى الفوائد السابقة الحقائق الآتية: 
والتي توضح فوائد التطهير ث مجال الدواجن: 
-١‏ أن الأمراض الفيروسية للدواجن غير قابلة للعلاج. 
؟- أن علاج الآمراض البكتيرية مكلف وبالتالي فإن التخلص من الميكروبات بالمطهرات أسهل 
واكك فاهلية: 
"- أن باب النجاح 4 صناعة الدواجن هو الوقاية ومفتاح الباب هو المطهرات والوقاية خير من 
العلاج' شعار من يعمل 4 صناعة الدواجن. 


دلاهة - 
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ما هي مواصفات المطهر النموذجي: 
.١‏ أن يكون قوياً وسريعاً 2 تأثيره. 
”. أن يعمل على طيف واسع من أنواع الميكروبات (بكتيرياء فيروسات» فطريات. كوكسيديا) 
واكمكون فالا من مككات اطلواء هذه البكرويات.: 

". أن يعمل بحفاءة 3 وجود المواد العضوية. 

4. أن يكون قليل السمية للطيور. 

ه. أن يكون ثابتاً تجاه عوامل الحرارة والرطوبة والضوء وبالتالي يظل تأثيره على الميكروبات 
لأطول فترة ممكنة. 

5. أن يكون سهل الذوبان 2 الماء. 

. أن يكون له القدرة على الاختراق والتخلل. 

1 أن كرون سول الافسال وررقيص النين: 





0ك 


شكل )١1١(‏ عبوات لبعض المطهرات 


العوامل المتعلقة بالوسط المحيط بالميكروب: 
أ- وجود المواد العضوية:10216]615 01531216 

العدو الأساسي لعملية التطهير وجود المواد العضوية # الموقع المراد تطهيره تؤثر كثيراً بذ كفاءة 
المطهرات وقد تبطل مفعول بعضها. 


له 
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تخصص 1 دجن الوحدة الرابعة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي المطهرات والأمن الحيوي 


ا الحرارة: 
الفغراوة العائة نهدا شن ترش صن التركبن اكيم تى للمساوين فسنم 
ج- زمن التعرض للمطهر: 
كما زادت المدة التي يتعرض فيها الميكروب لتآثير المطهر زاد تآثير المطهر وفاعليته. 
د- تركيز الآس البيدروجيني (011): 
كل اختلاف 4# درجة تركيز الأس البيدروجيني سواء بالزيادة أو النقص يجعل البيئة غير مناسبة 
لحياة ونمو الميكروب ويزيد من فاعلية المطهر. 
هه قوف ناد الس 
بعض المطهرات لا يعمل بكفاءة بوجود الماء العسر.. 


58:95 
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تخصص 1 دجن الوحدة الرابعة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي المطهرات والأمن الحيوي 


الفطور والخمائر: 
تشمل الفطور تلك الكاثئنات التي تملك نواة وتحمل أبواغاً وخالية من اليخضور - الكلوروفيل - 
وتتكائر بشكل عام تكائراً جنسياً ولا جنسيا ولبا هيكل جسمي محاط بجدار خلوي معقد. 
الفيروسات: 
إن الفيروسات مسئولة عن كثير من العدوى 4# الإنسان والحيوانات فهي لا ترى إلا بالمجهر 
الإاكتروني وهي عبارة عن طفيليات مجبرة على العيش داخل الخلايا ولا تنمو 4# الأوساط الإنباتية 
الغذائية» وتحتوي على نوع واحد من الحمض النووي إما دنا (1(14) أو رنا (18314) محاطة بغلاف 
بروتيني يحمي الجينات الفيروسية من عوامل البيئة المعاكسة والذي قد يلعب دوراً ب التصاق الفيروس إلى 
مستقبلات على الخلايا المستعدة. 
فعالية المطهرات 4# إبادة أو قتل الفيروسات 
نوع المطهر الكيماوي فعالية إيادة الفيروسات» 
- الألدهيدات: (الفورمالدهيد الجلوتار ألدهيد | مبيد ولكن قد يحتاج إلى فترات طويلة 
مبيد لعدد كبير من أنواع الفيروسات 
>« فيود الببكيريا فعالة هند الفيروسات ذات الغلاف (وتنكتها أقل 
حساسية من البكتيريا والفطور). 
+ لكلو كمال :شين الفبروسات الغلفة والعارنة 
- الغازات 
أوكسيد الإيثيلين مبيد فيروسي. 
القووها لد هيد ضعت النفانية 
البيتا بروبيولاكتون#** ضعيف النفاذية. 
- الآيزوبروبانول مبيد الفيروسات 
- مركبات الزئبق ليست مبيدات فيروسية عموماً 
٠.‏ الفيوولات؟ الفينو لقني - + موي للفيرو ]اك المتلقة 
- المذيبات: الإيثر -الكلورفورم ميك الفروسات المغلفة 
هن افكلة الفتروسات الموية مكل هيزوين كتلل الأطفال وفيرونين الصوضب كي والإايكر وعيروين 
مرض النيوكاسل والطاعون. 
+ الكل السائل من البينا مروبيولانكتون منين سبروضس فو 





0 
في 








لفك 






































5 
إنتاج الدواجن 


الفينوللات 


الآمونيوم 
البغوانات 
الألدهيدات 


الححولات 
المعادن الثقيلة 
الماء 
الأوكسجيني 
العناصر البخارية 





1 دجن الوحدة الرابعة 
الأمن الحيوي المطهرات والأمن الحيوي 


موجو الاستكدامات البيظرية للمطهئرات 
الانتخدامات البيطرية 
مطهرات عامة؛ تطهري الحظائر؛ مغاطس السيارات والأحذية. 
حمض الليمون/ مطهر ضد فيروس الحمى القلاعية. 
حمسن القور شاك و الدروسيو نياف كك فش انلو نياة ف الأعلوف: 
عتبدن مكلو أكاه 1 الينانبوالشهوق اللوكه مهينات انث السيسة. 
هلي كناك لكر اناك (الحي)ه دهان لتكترر 0:3 لحدر) وعجمير هليف رفسي 
(كربونات الصوديوم). 
تطهير أبنية المزارع وعربات | لنقل وجلد الغنم والماعز. 


الأيودوفوات: صناعة الألبان» تطهير الجلد والجروح: مضاد للفساد والتعفن 
مطهرات: مغطس للحلمات. 

تطهير معالف العجول الآتوماتيكية - المشاركة 4# مغاطس الأغنام والمعدات 
وخزانات الماء 4 مزارع الدواجن. 

الكلورهيكسيدين: مطهر لحلمات البقر بعد الحلابة. 

الجلوتار ألدهيد: مطهر للمعدات والأدوات والحظائر الفورمالدهيد: (محلول 
مطهر عام ويستحسن 4# حالات الحمى القلاعية وعربات النقل). 

مطهرات للجلد. 

سلفات النحاس كمضاف علفي و(مع القطران). 

تطهير الأدوات والبيوت» كعلاج موضعي لتعفن القدم. 


أوكسيد الإيثيلين: عنصر مزيح للتلوث- معقم تبخير قشر البيض. 


القورنداندميد مهوي الدواسن (الساير «البيضن ال 
أوكسيد البروبيلين: لإنتاج أعلاف خالية من التلوث. 


لكك 
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تخصص 1 دجن الوحدة الرابعة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي المطهرات والأمن الحيوي 


ملاحظات استنتاجية: 

-١‏ فهم الآسس النظرية والعلمية للمطهرات ضروري لصحة وفعالية استخدامها. 

؟- أي برنامج بيطري يجب أن يأخذ 4# الاعتبار كيف يربط فعل أو نشاط المطهر بالتطبيق العملي له 
حتى يتم استخدامه على أحسن وجه. 

؟"- إن معرفة تركيز المطهرء وجود المادة العضوية أو غيابهاء نوع الميكروبات (وعددها) الموجودة» طيف 
(قدرة) المطهرء درجة التأين الآيدروجيني الصحيحة له؛» ثباته بالإضافة إلى درجة الحرارة الملائمة 
الاستهو اد هاس عدا يطوق اسديل الساتم: 

4- طرق تحسين وتطوير وتقوية المطهر يجب أخذها بالحسبان: فمثلاً هناك منتجان حديثان كمثال 
المرحب من أحماض القطران العالية الغليان إما مع حمض الخل أو مع الزايلينون الكلوري 
(2716»2015 0ع01016231)) وحمض اللبن (83610 ©132011) و كل حالة تدخل المركبات 
السطحية (5111126131215) 4# التركيبة والحمض العضوي الذي يخفض درجة الباها يجعل درجة 
القتل الحيوي (81061031) 4 أفضلها بينما أحماض المركبات السطحية تنظف وترطب وتزيد 
النفاذية. 

8-> متتخص الغوامئل اليافة المؤكرة على تشاظ المظهر والاستهنامات البيظرية: 

1- يمكن إيجاز خصائص المطهر النموذجي التي يجب أن يتصف بجميعها أو بمعظمها فيما يلي: 

أ- منخفض ثمن وحدة التطهير (اقتصادي الاستخدام). 

ب- سريع الذوبان 2 الماء. 

ج- مآمون نسبياً على البشر والحيوانات والطيور. 

د- متوفر تجارياً 4 الأسواق ويتم الحصول عليه بسهولة ويسر. 
ه- غير أحال للأدوات والمعدات والأجهزة. 

و- ثابت 4# الجو العادي وأثناء التخزين. 

ز- رائحته مقبولة نسبياً وغير كريهة. 

ح- ليس له آثار سامة. 

ط- ليس له آثار متبقية 3 الأنسجة. 


5-6 لا تنشاً جراثيم مقاومة له. 


7ك 








5 
إنتاج الدواجن 


41 دجن 
الأمن الحيوي 


الوحدة الرابعة 
المطهرات والأمن الحيوي 


أنواع المطهرات والمبيدات الحشرية : 


مركبات الفورمالدهيد 


مركبات الكلور: 

- غاز الكلور. 

- هيبوكلوريت 
الصوديوم 

- مركبات الكلور 
العضوية مثل الكلورامين. 
الفينول ومشتقاته 


الفو لذت لصيف 





أهم المطهرات المستعملة 4 حقل الدواجن 


الفوائد والاستخدامات 
لعي ممم واتاكنة ار العيحيون قا ماه 
وكاتلة الجكتريب] والفيروسيناف 
واللجكوووياق الجر محل ل تيد 
المدافئ ولا تتفاعل مع أدوات التربية بل 
عرسا كك ساف و لفو مالا سين 
مفضل للمفرخات والحضانات وحظائر 
الدواجن ويستعمل لتطهير سيارات نقل 
اليكن إل الشتكات. 
عاذةما تمتو بين خاهتية التنظييفت 
والقدوة هلين إذاية التذهون والقاذووات 
وهي تعمل بفاعلية أعلى 2# الوسط 
الحامضي. لا رائحة لبا وليست كاوية. 


هي مطهرات اقتصادية تزيل الروائح 
الكريهة ولبا فاعلية بوجود المواد 
اللمطدوك تعطيها له فول موتكلك 
تركيبتها الكيماوية وضعت لتعطي 
أقوى فعالية على الميكروبات وأقل 
سمية على الحيوانات. تبيد أكثر أنواع 
البكتيريا والفطريات وحتى المتحوصلة 
واالسوقة شي كين نزنا الت هالية 
ضد الفيروسات. 


كك 





مجاليته تقل بعد ا.يوتحون المواة. الحضدوية 


تأثيره على الفيروسات ضعيف والصودا 
الحاوية تعوق تأثيره إذ لا يختلط معها 


ولا يطهر به بعد الصودا الكاوية. 



































تخصص 1 دجن الوحدة الرابعة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي المطهرات والأمن ا لحيوي 


مراحل التطهير: 
المرحلة الأولى: 
-١‏ يجب إزالة جميع الطيور والفرشة من الموقع قبل البدء بالتنظيف لمنع حدوث تلوث. 
؟"- تنقل الأدوات خارج الحظيرة و تنقع 4# وعاء يحتوي على محلول منظف مخفف بنسية :١‏ 
للإزالة القاذورات عنهاء ثم يجري تطهيرها بمحلول مناسب من عائلة الجلوتر الدهيد 
يتفيق ينبي سملم زيم اللجفيقي) وتخزييا ب اماك نطيفة قل إعادكها إل سير 
الدواحج النظيفة والطهرة: 
"7 بعد جمع الفرشة وتشويلها ووضعها خارج الحظيرة يجري إزالة المواد العضوية بالفرشاة والمجرفة. 
#-- إن تإؤاثة مواق العضوية مهم تعدا بحس تكو ضيلية السيل هواة الونظيف كذ فاهلية. 





شكل )1١(‏ إزالة الزيل من الموقع بواسطة الشيول 
المرحلة الثانية: 

- يجب تنظيف وغسل حظائر الدواجن بمحلول منظف» يمكن استعمال منظف بواسطة 
جميع أنواع أجهزة الرش» حيث يجري الرش من السقف إلى الآرض ومن الأمام إلى الخلف لحظيرة 
الدواجن. 

- يجب الاهتمام بإزالة المواد الدهنية والمواد العضوية الملتصقة» حيث أن هذه المواد لها تأثير 
سيء لفعالية المطهر. 

21 إن معدل استعمال محلول التنظيف هو”"- ٠١‏ لترلكل متر مربع» وذلك يعتمد على 
كمية الأوساخ الموجودة ش الحظيرة. إن 14 لترمن منظف بعد حله بنسبة 70١/١‏ يعطي 7570١‏ 


دكات 
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تخصص 4 دجن الوحدة الرابعة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي المطهرات والأمن ا لحيوي 


غ- لترمن محلول التنظيف التي تكفي لغسل وتنظيف حظيرة دواجن سعتها 51٠٠١‏ قدم 
محبب أو ١1٠١‏ متر محكعب. 





شكل )١17(‏ قطيف وغسيل الحظيرة من الداخل 
المرحلة الثالثة: 

-١‏ يجب تفريغ شبكة مياه الشرب من الماء لإزالة المياه القذرة» يغسل التنك ويعاد ملؤه بالماء 
ويضاف إليها مطهر اليود بنسبة ,»700/١‏ يسمح للمطهر أن يبقى بالتنك وشبكة المياه لمدة ٠١‏ 
دقائق قبل غسل التنك وتفريغه من المطهر. يترك التنك فارغ لمدة "١‏ دفيقة قبل تعبكته بالماء 
النظيف غسله مرة أخرى. 

؟- يجب شطف الياه القذرة والمطهرات المستعملة من الحظيرة إلى المجاري. 





شكل (11) غسيل وتطهير شبكة مياه الشرب بالمطهرات 


ع 1ه 


تخصص 41 دجن الوحدة الرابعة 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي المطهرات والأمن ا لحيوي 
المرحلة الرايعة: 


-١‏ تترك الحظائر لتجف المدة لا تقل عن ١7‏ ساعة ولغاية 44 ساعة. إن هذه العملية تسمح للمطهرات 
عدن انضمالا لقطلى شاطلية اكفرل وكولك تم من زيادة الاين .كينا ان تجنيت الحظير: 
تعتبر بطريقة فعالة أخرى لتقليل أعداد الميكروبات 2 الحظيرة. 

المرلة الخافنة: 

-١‏ ©# مرحلة التطهير النهائي يستعمل مطهر الجلوتر ألدهيد بواسطة جهاز رش منخفض الضغط 
(0؟ بار) أو جهاز رش عاديء على أن يتجه الرش أولاً إلى قمة السقف مع الاهتمام بالزوايا 
والشقوق والاستمرار إلى أسفل الجدران ثم الآرضيات. 

؟5- إن معدل استعمال المطهر هو ١ - ٠."‏ لتر لكل متر مربع ويمكن استعمال مياه دافئة لزيادة 
قجائية الظطون 

بأد لوي المظلاكر عقدها يكو متاك مرش بالحظلاكن: يحل عظيو التحلوقن اتدهيى ركسي 1 
00 

4- عند وجود مشككلة مرضية 4 الحظائر يجب زيادة تركيز مطهر الجلوتر ألدهيد؛ فمثلاً ب 
حالة وجود مرض الجامبورو يجب استعمال مطهر الآيودين بعد حله بنسبة ١‏ :60. 

4ك يمن كرك مظاك الدواسع لعفت فيل إغادة الأدوات القظيقة والغرقة الحديدة إن المطيرة. 





شحل )١1١(‏ استعمال المطهرات وتركه ليجف 


دا أت 
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تخصص 1 دجن الوحدة الرابعة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي المطهرات والأمن ا لحيوي 


المرحلة السادسة: 

-١‏ بعد ذلك يممكن رش مطهر فيروسي مثل الفيكون إس على شكل رذاذ خفيف بعد حله بنسبة 
11 مها ساعن علي القضام علن البكروباه به جو السطيرة لحانين جر ادن وكات 
للصيصان الحدية. 

المرحلة السابعة: 

-١‏ عندما يتم وضع الصيصان 4# الحظيرة وبعد مرور 0 أيام يمكن البدء بتطهير جو الحظيرة. 

”0-5 يستعمل مطهر فيروسي بنسبة ٠٠١: ١‏ بواسطة جهاز رش رذاذ خفيف بكفاءة ١‏ لترلكل ٠٠١‏ 
مترمكعب من مساحة جو الحظيرة مرتين يومياً. ستؤدي هذه العملية إلى تقليل مستوى 
البكروياف يف البواء دون أى مافيرسيء علن الطيون. 





شكل )٠١(‏ تطهير جو الحظيرة 


المرحلة الكامنة: 

1 يجب وضع مغاظين للأرجل ممتلقة بمحول مظهر الفنيك (المظهر الأبيض) أو القارم فلود 4 
مخفف بنسية ١‏ :١٠5»؛‏ على مداخل حظائر الدواجن بعد الانتهاء من التطهير مبياشرة:» كما 
يجب الحافظة على نظاظة مقاطتن الأرجل نقوظا عن أن تصيح مهدو قلوث: 

بوك ينص تقظيين الأريطلواقبا قبل اتدبقول إل الحكلاكر. 

"- إذا كانت الجزمة فذرة ينصح بغسلها بالماء مع دعكها بفرشاة خشنة قبل ١‏ ستعمالبا بمغكطكس 
الأرجل. 

4- يجب تغيير المحلول 4 المغفطس مرة 4 ا لآسبوع أو قبل ذلك عندما يبهت لون المحلول. 


-/اظك د 
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تخصص 41 دجن الوحدة الرابعة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي المطهرات والأمن ا لحيوي 





شكل )١١١‏ مغاطس الأرجل 


الأنواع المختلفة لعمليات التطهبر والرش : 
-١‏ تطهير الخزانات والأنابيب 21265 2110 122125 : 

وهذه تتم بإضافة مواد تزيل الرواسب الناتجة من نمو بعض أنواع الطحالب والبكتيريا داخل هذه 
الأوعية وتكون واضحة عند أخذ قطاع عرضي لماسورة. وهنا تحتاج لمنظف يقوم بإزالة كل هذه الرواسب 
أولا ثم إضنافة مطير ناس مال مركياف اليو واللظهرات الفيروسية: 
*؟- الغسل المسبق 216-5792512 : 

يجب غسل جميع الأسطح وتنظيفها وتغطيتها على نحو ملائم. وهذه يتم بما يسمى الغسيل 
بالضغط المنخفض 01623111785 716551016 13597 وبه تتم إزالة كل المواد العضوية التي تؤثر على كفاءة 
المطهرات. ويتم باستخدام منظفات. 





شكل زففهة رش منظف ذو رغاوي لاصقة لإزالة الرواسب 


8ع 


تخصص 1 دجن الوحدة الرابعة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي المطهرات والأمن ا لحيوي 


“'- الغسيل 771'25111115: 

يتم فيه غسيل أوعية الشرب وأوعية الطعام وأنابيب التغذية ومراوح الاستخراج (25ة1 ع15]168:]) 
الآأرضيات»؛ الآسقف أو خارح الحظيرة. يتم ذلك باستخدام طلمبة ذات ضغط عالي عتتاووع1م داع111) 
(ملطتام عمتمدعلاهء 
غ- الحواجز بج مواضعها: 
110 منية]1 أو أيودين. 


ه- التطهير بالرش 5137125 نإ 1052)اع1215121: 
جميع الأرضيات مبللة» الجدران والمراوح ميللة السقف» أوعية الطعام» أوعية الشرب كلها مبللة. 





شكل )39١١‏ التطهير بالرش 
1- الرش الضبابي 115 
ويتم استخدام مطهر له قابلية لعمل ضباب لتطهير كل الأجواء داخل الحظيرة بعد توزيع كل 
المعدات اللازمة لاستقبال الصوص ثم تغلق ونقوم بتهويتها لمدة 74 ساعة قبل دخول الصوص. ويتم ذلك 
بمطهر مناسب مثال مطهر الفيركون 171112305 »: فيرحس 17112 » الفيروسا دال 268 1711001021 
وكلها مطهرات فيروسية. 





شكل (14) جهاز رش ضبابي 


اباك 


تخصص 1 دجن الوحدة الرابعة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي المطهرات والأمن ا لحيوي 


الرش بالمبيدات ضد الطفيليات الخارجية والحشرات: 
توجد عدة أنواع من هذه المطهرات منها على سبيل المثال: البارثيون» والملاثيون» والدورسبان» 
والديمثيون» وأكتليك. وهي من المبيدات الفسفورية. وتستخدم بتركيز 77-١‏ حسب شدة 
الإصابةبالطفيليات الخارجية. 
توفيت الرش ضد الطفيليات الخارجية والحشرات: 
-١‏ يفضل الرش بعد خروج الدواجن من العنبر مباشرة ويكون الرش على الفرشة. ويتم التركيز 
فلى اماك كراسي المموس و الحقير اكر وهدزه الأساكو نيدل تعن لصوو حر الأركضان 
والشقوق والحوائط والأماكن الخشنة الملمس. 
2-١‏ بعد خروج الفرشة (السبلة) وكنس الحظيرة جيداً ترش الأرضية والشقوق والأسطح الخشنة. 
؟-2 بعد الغسيل الأول مباشرة حيث يخرج السوس من أماكن تواجده. يكون الرش ذا تأثير مباشر 
وفعال. 
ويجب مراعاة أن المبيدات الحشرية (الفسفورية العضوية) (00122201120) 101115م2605 منتوع01) 
شديدة السمية والخطر على الحيوان والإنسان لذا يجب إتباع تعليمات الآمن الصناعي جيداً وبدقة حتى 
نتجنب حدوث الأخطار. 
كأكير المنيوات السسقورية العطبؤية غلى الحكرات: 
إن هذه المبيدات شديدة السمية والخطورة بالنسبة للإنسان والحيوان» وتشترك © أنها تعمل على 
تثبيط وإيقاف عمل إنزيم الكولين استريز (ش الإنسان والحشرات) بالآنسجة والجهاز العصبي. وهذا 
الإنزيم يقوم بتحليل مادة الاستيل كولين التي تعمل كوسيط لنقل إشارات الأعصاب 2# أماكن التقاتها 
بالجهاز العصبي المركزي. وعند مواضع اتصال الأعصاب الحسية بالأعضاء الحركية والغدد والعضلات. 





شكل )3١(‏ رشاش يدوي للمبيدات الحشرية 
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تخصص 1 دجن الوحدة الرابعة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي المطهرات والأمن الحيوي 


تراكم مادة الأستيل كولين نتيجة لتثبيط الإتنزيم يحدت تتبيهاً زاكد! للجهاز العصبي 
الباراسبمثاوي» فتفقد الأعصاب حساسيتها وتتوقف أعضاء كثيرة» فتموت الحشرة - وهذا النوع من 
انين اط تعفر سهوما طصنيفة "قن ا لششي كوو القرمنات مها : 
مقاومة الفئران والقضاء عليها 
إن مقاومة الفئران # المزارع من آهم العمليات التي يجب أن يضعها المربي ب الحسبان» حيث إنها 
ايتكيلة الرمناياها التخليين وذئلة لاا نيه فورمة كل زا هر مرقرنة الأريك التتعلرامن مروف سيت 
إن الفكران تسبب عديداً من المشاكل 2 المزارع: 
-١‏ إهداروتلويث كميات كييرة من العلف. 
لاج :قلعن القثر اذوونا خفطيرا عق قر فشئات الأمراضن الختلظ 
؟- تسبب تلفاً كبيراً خ المباني والتركيبات: حيث أنها تقرض أنابيب المياه والكابلات 
الكهربائية وتحفر أنفاقاً وخنادق. 
وبناء على ما تقدم يجب أن يدرك المربي مدى حجم خطورة الفئّران بالمزرعة؛ ومن هذا المنطلق 
يحب مواعاء الإحراذاث الؤقافنة دكا فح المتران بالمرارم: 


القضاء على القوارض: 
يجب أن تكون عملية دورية منظمة وآن تجري على مساحات واسعة كبيرة ومع مراعاة أن تكون 
البداية من الأطراف 4 اتجاه مركز المنطقة. ويكون هذا من عدة خطوات: 
- عمل مسح للمزرعة. 
> لقف يقلن الفقراق جاتعطلوق الخطلفة 
- إجراء عمليات إجرائية وفائية. 
- عملية ملاحظة ومتابعة مستمرة ودورية لم تم عمله. 
فزق :اعساو فلن الدزات: 
هناك أربع طرق: 
8< "اليم الساح واستحداء المتيدات: 
الطلوقة اك سك 
#... لفكي الفا ؤاكه السنامة: 
غ4- طرق بيولوجية. 


32ت 


تخصص 1 دجن الوحدة الرابعة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي المطهرات والأمن ا لحيوي 


أولاً: مقاومة الفئران عن طريق الطعوم السامة والمبيدات: 
-١‏ فوسفيد الزنك (يستخدم بتركيز ١‏ - 77,0 مع الطعم). 
؟"- أكسيد الزرنيخ (يستخدم بتركيز 2١50 - ٠١‏ مع الطعم). 





شكل (51) الطعوم السامة 


طريقة تقديم الطعم: 
-١‏ وضع الطعم بدون السم 816081608 (الغرض الجزئي للفئران يكون ؟ - ؛ يوم). 
0-1 وضع الطعم الممسم (108ة8). 
أنواع المبيدات: 
تنقسم مبيدات القوارض إلى مجموعتين: 
متجموغة المبيدات :حادة السهية. 
2-1 مجموعة المبيدات البطئية السمية (المسيلة للدم). 


2 
ع 


ولا فكموهة الريذ ا هه ذة الطيدة : 
وهي تستخدم 2# حالات الإصابة الوبائية التي يتطلب فيها الأمر الحصول على نتائج سريعة وبصورة 


فورية. 


”ا 


تخصص 1 دجن الوحدة الرابعة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي المطهرات والأمن ا لحيوي 


وكيم البيذاك النحاده السمية :داك البعرصة الزاهدف وينعير كسهين اكرثف من السمود الحادة 
و(أجلاءك. 
ثانياً: مجموعة المبيدات البطيئة السمية (المسيلة للدم): 

مبكوم البيدات البظيكة السهية أو القيووة الجوفاضية اعمال الكاههة الليقترة ييف 
الوقاية وحبل الضواد اقل نا يكن 


محطات أو مركز الطعوم: 
1 تصنع محطات الطعوم من مواسير فخارية أو بالاستيكية بطول 0 سم وقطر ١١‏ سم. 


225252959551 
سم 


شكل (717) طعوم على هيئة ماسورة بلاستيك أو إسمنت أو فخار 


زات محطات ا 

 -١‏ لازمة لاستخدام مبيدات القوارض ذات الجرعات المتعددة (المسيلة للدم). 
؟- يعتاد عليها الفار مما يضمن مداومته على تناول السم حتى الموت. 

2-٠‏ تحمي الطعوم من تقلبات الجو والرطوبة. 

غ- تحافظ على الطعوم لأآطول فترة ممكنة. 





شكل (38) إحدى محطات الطعوم مثبتة فوق الحواجز داخل العناير. مع ملاحظة تثبيتها جيداً. 
وكذلك وجود حاجز أ فتحة الدخول والخروج لمنع سقوط المادة السامة. 


-7- 
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تخصص 1 دجن الوحدة الرابعة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي المطهرات والأمن الحيوي 


مراقبة هذه المحطات بدقة وياستمرار. وخاصة تثبيتها 2 الحواجز والجمالون والحاجز عند بوابة 
الدخول والخروج لمحطة الطعوم. 


الإجراءات النموذجية لمكافحة الفتئران © مزارع الدواجن: 
2-١‏ 2# حالةالإصابة المرتفعة بالفئران يوصى باستخدام مبيد سريع المفعول (فوسفيد الزنك) 
كخطوة أولى: وذلك لنخفض أعداد الفئكران الموجودة بنسبة 70١٠ - +١‏ (رخيص وسريع 
المفعول). 
0-5 عقب استخدام المبيد السريع المفعول (الحاد السمية) مباشرة يبدأ استخدام المبيد المتعدد 
الجرعات. وذلك للتخلص من الأعداد المتبقية من الفثران. وكذا المحافظة على المستوى 
المنخفض لتعداد الفتران الذي تم التوصل إليه بعد المحافحة على ما هو عليه. 
مالاحظات عامة: 
-١‏ يمكن استخدام فوسفيد الزنك كل ستة أشهر فقطء وذلك لتنمية الفأر إلى تأثيره والامتناع 
عن تناول جرعة آخرى لاحقة. 
؟- عند استخدام المبيدات البيطئة المفعول توضع 4 محطات الطعوم أما فوسفيد الزنك (مبيدات 
سريعة المفعول) فتوضع مباشرة دون استخدام محطات الطعوم. 
2-7 متابعة محطات الطعوم يتم تعويض الكميات الناقصة كل ؟ - غ: أيام. أما بالنسبة للمكافحة 
والوقائية فيتم تعويض الكميات الناقصة كل "١‏ - ؟ أسابيع. 
غ- يجب عدم التوقف عند وضع المبيدات 4 أي وقت طالما كان البدف هو المكافحة الوقائية. 
ه- يمكن خفض عدد محطات الطعوم فيما بعد. مع استمرار 4 استخدامها للحفاظ على المستوى 
المنخفض من الفئّران الذي أمكن التوصل إليه بعد المكافحة. 


ائيا* الطرق اليكانيت: تكافحة الفكوان؛ 
وتستخدم المصائد فيها بصفة أساسية وهناك نوعان من المصائد: 
- 1582 عاء83 علوء81 وهي مصيدة تقوم بالضغط على الفآر حتى الموت عندما يبدا أكل الطعم. 
- م1125 ءع28) 11116 وهي مصيدة يدخل الفآر داخل قفص وعندما يقوم بأآكل الطعم تغلق عليه. 
وفيها يستخدم الطعم فقط. وتوضع ب مسار الفئران بالقرب من الحوائط والحفر والفتحات. مع 
ملاحظة أنه يجب فحص وعد الفئران المصطادة (قبل حرقها أو دفنها) حيث أنه يمكن تقديم كثافة 
الأفيانة نابت كاه :ا بلندنا كو اككاز يكم قووك جا نه سيد ذا ته اسطيانه. 
74د 
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تخصص 41 دجن الوحدة الرابعة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي المطهرات والأمن ا لحيوي 


- © قتئران أوأقل تكون الكثافة منخفضة. 
8ب 6لا نان تكوق البشكاكة عالية: 
ع اكتروع عاؤارا فكرن انكة اهنا رهد . 
وعلى هذا الآأساس - وبمعرفة كثافة الفئران بالمزرعة - يمكن تحديد طرق أكثر فاعلية من 
يقة المصائد وكذا تحديد أنواع السموم التي يتم استخدامها. 


ثالثاً: التبخير بالغازات السامة: 
وفذه الطروقة يع كيه فال الشا النيام دانقل احفر ست الآرظ سخ مرافاة إغتلاق كنل 
الفتحات بالطين والزجاج ويتم دفع الغاز بعد ذلك. 
الغازات المستخدمة هي: 
- كائئ أكسيد الكبريت: 
- الأستيلين. 


- الستيابيئد. 


هه مه 





شكل (19) التبخير بالغازات 


وأيها # الها وه النيو لوكي 

وذلك بتربية الأعداء الطبيعية للفئران - مثل القطط: 

وهناك بعض الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها للحد من الفئران 4 المزارع وتكاثرها. 
وهذه ##انتصن كاه 


تخصص 1 دجن الوحدة الرابعة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي المطهرات والأمن ا لحيوي 


-١‏ إزالة كل المخلفات والتخلص منها. 
؟- سد الفتحات بالإسمنت وذلك بالمتابعة المستمرة. 
*- تجنب استخدام الأخشاب 2# الأبنية. 
غ-> إزالةالحشائش بجوار الحظائر باستمرار. 
ه- التخلص من | لفئران الميتة بالحرق أو دفنها 4 الآرض. 
مكافحة الطيور البرية : 
- تعهتبرالطيور البرية من أهم ناقلات الآأمراض لطيور المزرعة وخاصة الأآمراض الفيروسية 
والبكتيرية مثل الكلويرا وأيضاً الديدان. 
هنالك عدة طرق لمكافحة الطيور البرية تطبق # برامج الأمن الحيوي # المزارع منها: 
-١‏ عمل شبك واقي يمنع دخول الطيور البرية الدخول للحظيرة. 





شكل )2١(‏ عمل شبك لمنع دخول الطيور البرية للحظيرة 


؟- محاربة أعشاش الطيور بإزالة الآشجار وإغلاق الفجوات التي تستغلها الطيور # بناء الأعشاش. 
؟- حفظ الأعلاف 4 مخازن مغلقة يصعب على الطيور الوصول إليها. 





كلا 
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تخصص 1 دجن الوحدة الرابعة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي المطهرات والأمن الحيوي 


2-4 تجفيف موافع تجمع المياه وغلق أحواض التبريد بالشبك. 
60 استعمال بعض السموم تخلط بكمية من العلف 2# حالة ظهور الطيور بصورة وبائية. 


-/ا/ا د 
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تخصص 1 دجن الوحدة الرابعة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي المطهرات والأمن الحيوي 


أسئلة عن المطهرات والتطهير: 


1 


سا 


وما هو المطهر الملائم لتطهير مزارع دجاج اللحم أو مزارع الدجاج البياض أو مزارع الأمات أو معامل 
التفريخ والفقاسات أو مجازر الدواجن أو مختبرات الدواجن. 


“وما هو المطهن الانككن نضا بيو الجاع المقلقة أو المفتونحة ويك يواياتك المزارغ والبيوكة 


والعربات والسيارات59 

كيف يحل ويمدد المطهر إلى التركيز المطلوب الفاعل وكيف يحافظ على هذا التركيز أثناء 
عمليات التطهير؟ 

ما هي التأثيرات الجانبية أو الضارة للمطهر المستخدم على البشر والطيور؟ 

ما مقدار أمان المطهر على العاملين والطيور والبيض والآجنة والبيئة؟ 


هل يخلط هذا المطهر مع كيماويات أخرى مثل الصابون أو مبيد الحشرات؟ 


٠.ما‏ هي الفترة الزمنية اللازمة لبقاء المطهر على الجزء أو السطح المطهر حتى يتم فعله؟ 


.ما هى الشروط اللازمة لإجراء عملية التطهير مثل درجة الحرارة الملائمة؟ درجة التأين الإيدروجينى 


للسناءة الوطومة: لتشيةيك | لعنين] و"اللققين فو عيرها ::: 


.ما هو المطهر الملائم لبعض الحالات المرضية الخاصة مثل المطهر الملائم لتطهير العنابر التي كانت 


مصابة بالكحوكسيديا أو النيوكاسل أو الجامبورو وغير ذلك؟ 


- ماما 
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تخصص 1 دجن الوحدة الرابعة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي المطهرات والأمن الحيوي 


التدريب العملي 


-١‏ المطهرات: 
» حدد أجهزة رش المطهرات 
© اخلط مطهر رباعيات الأمونيوم حسب التركيزات التالية: 

٠١0:١ 

0" 
* قم بتعبئة الرشاش مع وضع التركيز المطلوب. 
» أضف الكمية المناسبة ب هذا الحوض مع تقدير كمية الماء داخله. 
*» قم بتشغيل رشاش مدخل المزرعة مع التأكد أن المطهر موضوع بالتركيز المطلوب. 


:؟*- مبيدات الحشرات: 
2 الس التفاكواتكياته لتغبةة افيح طلنية الرش: 
27 عرق عاك نجهم الظلمية وكبية [ناء د انخلينا. 
لاك . االعسيى لكب نابي ان لسن 
- "علق لاحر اسه حكني | لبوا دن المكييدن: 
8" يسمه قوقة الرشاقن تكد اللجدران والشفرق الى يحبا رقها. 
5- بعد الانتهاء يجب غسيل الطلمبة جيداً وغسيل الأيادي جيدا لسمية المبيد. 


أب «العطياء علق المكرن 
فوا مد عياف اتقدين الأهداد. 
9 , جنع الشناكن حى تعبا 1 اقفر ف والفوهريع :نعو قط والنفيي وا عانق 


-9/ا 


س0: 


: ١س‎ 
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تخصص 1 دجن الوحدة الرابعة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي المطهرات والأمن الحيوي 


أسئلة عن الوحدة التدريبية الرابعة 


: عرف الأمن الحيوي أو المقصود بالأمن الحيوي؟ 

: أذكر ثلاثة من العوامل التي تساعد 2# تطبيق برنامج الأمن الحيوي؟ 
فرق الما 

: أذكر ثلاث من العوامل التي تؤثر على كُفاءة المطهر؟ 


:اذا ستعمل الطيرات؟ 


اذكر ثلاث من أنواع المطهرات؟ 


: اذكر ثلاث من أنواع المبيدات الحشرية؟ 


: ما هي الأمراض التي تنقلها الطيور البرية؟ 


0 1 دجن الوحدة الرابعة 
جن الأمن اا لحبوي المطهرات والامن الحيوى 


إجابة الامتحان الذاتى رقم( ) 
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تخصص 1 دجن الوحدة الرابعة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي المطهرات والأمن الحيوي 


تقييم مستوى الأداء ( مستوى إجادة الجدارة ) 


تعبا من قبل المتدرب نفسه وذلك بعد التدريب العملي وأي نشاط يقوم به المتدرب 


تعليمات 
بعد الانتهاء من التدريب على ............. قيم نفسك وقدراتك بواسطة إكمال هذا التقييم الذاتي بعد كل 


قتصيزامق الناطص المذكورة وذلك يوضنع غلذنه )امام مستوى الأداء الذى اس وه تحالة عدم 
قاجاية ارئعة الأظبوق بلس الملزم نيف انها لكف فيوناك 


اسم النشاط التدريبي الذي تم المتدرب عليه 


مومه 


مستوى الأداء (هل أتقنت الآداء) 














يجب أن تصل النتيجة لجميع المفردات (الينود) المذحورة إلى درجة الإتقان الكلي أو أنها غير قابلة للتطبيق» و2 
حالة وجود مفردة 2 القائمة (لا) أو 0 فيجب إعادة التدريب على هذا النشاط مرة أخرى بمساعدة المدرب. 


875 - 
































تخصص 1 دجن الوحدة الرابعة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي المطهرات والأمن ا لحيوي 
تقييم مستوى الأداء ( مستوى إجادة الجدارة ) 
يعبأ هذا النموذج عن طريق المدرب 
اسم المتدرب: ل ان اما ا 7 
رقم المتدرب: 0 
كل بند أو مفردة يقيم ب ٠١‏ نقاط 
العلامة: ا تم ا موي | لسن ادق بها يغادل 2 / سن مستموع التقاط: 
الحد الأعلى: ما يعادل “٠٠١‏ من مجموع النقاط. 
بنود التقييم التتكامل 

-- 32717011 
لل 9" 
الل ا ا ا 0 10110ؤ1ؤ[ؤ1#1ؤ[ ؤ[ؤ[ؤزؤ[ز1 371711101015“ 
6 ل 0 
6- 11 
1 ا ا ا 00 د 1 
3 اا اا 1000 
/- 000206 0000000000000000أااا ا 

المجمموع 
ملاحظات 

توقيع المتدرب 8 0000 


-8* 
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تخصص 1 دجن الوحدة الرابعة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي المطهرات والأمن الحيوي 


تدريب عملي بالإضافة إلى تدريب نظري 
(يقترح هذا التدريب من قبل المدرب) 


85 - 
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تخصص الوحدة الرابعة 
ت والامن الحيوى 
ا المطهرات وا بوي 
41 دجن 
ا الأمن الحيوي 
إنتاج الدواجن 


ملحوظات المتدرب في التطبيق 
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تخصص 1 دجن الوحدة الرابعة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي المطهرات والأمن الحيوي 
تعليمات 


كم 





الأمن الحيوي 


أنظمة الأمن الحيوي في نظافة حظائر مزارع الدواجن والتخلص من الفضلات 
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تخصص 1 دجن الوحدةالخامسة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن الحيوي في نظافة حظائر مزارع الدواجن والتخلص من الفضلات 


الوحدة الخامسة: أنظمة الأمن الحيوي في نظافة حظائر مزارع الدواجن والتخلص من الفضلات 


المقدمة 
لقد تم تثمين أن ١0‏ - 770 من إجمالي الإنتاج الحيواني تتم خسارته بسبب المرضء منها 77,5 نتيجة 
النفوق والباقي للمرض دون الإكلينيكي. ويمكن أن تصل العدوى إلى المزرعة من طريق إدخال حيوانات 
أو قفطيع جديد أو بطرق أخرى مثل العلف والماء والطيور والقوارض ووسائط النقل والزوار. وحالما يدخل 
المرض إلى المزرعة يممكن أن ينتشر العامل الممرض ويتكائر ويؤدي إلى تدهور صحة القطيع وإصابته 

ولا يخفى أهمية السياسة الصحية ‏ المزارع والتي كثيراً ما تهمل أو تغفل وذلك لتوفير ميزانيتها 
المالية فتأتى بالكثير من الكوارث. 

وطاءا منكدين الأريسة الفعوقق نظ كرفي كرو ال أذ خم فلتلا منن | لمارا سولق واف قفا لد 
المناهج عن أوجه التنظيف والتطهير _2 المزارع» ومع بعضص الاستشاءات فإن المحاضرة النصائحية عن هذا 
الموضوع ليست سهلة القراءة وهاتين الحقيقتين تخدمان 4# الحفاظ على الحالة بأعلى الدرجات عند إجراء 
المسوح. 
الجدارة: 

معرفة المتدرب لحيفية طرق النظاذفة العامة وتطبيقاتها كل أوجه محافحة العدوى وعملية 
تطهير مختلف الحظائر والأماكن التي تشمل إنتاج الدواجن. 


الأهداف: 
شن الهاءة بوذا لوده القدوية مسي كو لدووي ادن الله عادر غلن أن 
قر لعزي مدؤوريات مزناميه الديح د عند مف |المكتامة سن حرط فحتملة ومريحةترط التحظية 
أثناء شغلها بالطيور. 
؟". إتمام طرق وبرامج النظافة والتطهير النهائي الذي يتم بعد تفريغ الحظيرة من الدواجن. 


/ا1/- 
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تخصص 41> دجن الوحدةالخامسة 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن الحيوي في نظافة حظائر مزارع الدواجن والتخلص من الفضلات 
مستوى الأداء المطلوب: 


أؤيتفو التذزت الجوازة تست 


الوقت المتوفع للتدريب: 
ساعات 


الوسائل المساعدة: 
.١‏ السيورة. 
؟. الصور الفوتوغرافية. 
”. عينات لمعدات النظافة مثل الفرش» والرشاشات. 
؛. معدات تطهير الحظائر. 
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تخصص 1 دجن الوحدةالخامسة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن الحيوي في نظافة حظائر مزارع الدواجن والتخلص من الفضلات 


أنظمة الأمن الحيوي نظافة حظائر مزارع الدواجن والتخلص من الفضلات 


ليس بالإمكان دائماً أن تثبت استنتاجياً أن العدوى إن وجدت 2# موقع ما من البناء أو المزرعة قد 
تنتقل إلى قطيع أو مكان آخر نتيجة عدم أو سوء التنظيف أو التطهير لذلك البناء. وعلى كل فإن خطأً 
بيطأ ة نظاء الضصعة يؤدى امكل هذا التقل للحدوئ كما يؤفحة ناما ما يحدث -ه منزارع دربية 
الفراريع الى تمك شرافتها وفحصها !وناك مقلا عتندما تملا التاسل واكاء قبل التتحوره إن الساموقيلة 
التى تعيض # الماء والموجودة 27 العنبر عدت الفراريج الجديدة المؤواة خلال ١‏ ساعة. 
وجود ممرضات بأعداد قليلة حتى عندما لا تالاحظ الحالة الإكلينيكية للمرض نفسه. 
ولذلك فاق :| أحفمودة المافلة "ساس كبهان واضان كبوونة :ف الرهواف:الشالية من التؤكن كلافتريا: 
من أكبر عدد من الميبكروبات وذلك ما يجعل المطهرات أكثر فاعلية وحفاءة على السطوح الخالية من 
المادة العضوية» وهكذا فإن التنظيف الممتاز يجب أن يسبق التطهير. 
تصميم وإعداد حظائر الدواجن: 
إن طريقة التنظيف والتطهير تحظائر الدواجن يجب إقرارها منن بداية إنشاء الشركة أو المزرعة 
و4 هذا الوقت يجب اعتبار الأسئلة الثلاثة التالية: 
.١‏ هل التصميم والمواد المختارة (إلى أدنى درجة) تجمع الغبار والأوساخ عندما يتم إشغال المبنى 
بالدواجن؟ 
5 هل السطوح قادرة على إزاحة وا لتخلص منا لحيماويات وفوة الماءا لمستخدم 4 نظام ا 93 لتطهير 
الدوري؟ 


85د 
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تخصص 1 دجن الوحدةالخامسة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن الحيوي في نظافة حظائر مزارع الدواجن والتخلص من الفضلات 


والتطهير أثناء شغل الحظائر بالدواجن وعند التطهير النهائي بعد تفريغها؟ 
يضاف إلى هذه الأسئلة ما يتعلق بالتكاليف الزائدة والإضافية عندما نجعل هذا البناء ومعداته 
شرح وبيان تفاصيل الأبنية والمعدات ولكن نذكر بعض الأمور البامة التي يجب الانتباه لبا وعدم إغفالها 
معها: 
.١‏ عتبات الأبواب وشبكة المياه. 
؟. أنابيب وشبكة المياه. 
6. الأرضية. 
1. المصارف (شبكة الصرف الصحى) أو البالوعات. 
. نظام التهوية. 
8 مشببكة البكيوراء 
تسهيلات التنظيف اليومي: 
للأيدي وللأحذية وبعض المعدات التي يجب غسلها وتنظيفها وتطهيرها يومياً. وحمامات الاستحمام للعمال 
والموظفين وخصوصاً ل مزارع جدود وأمات الدواجن. 
الأسطح الداخلية للحظائر: 
يجب تصميمها واختيار موادها بحيث يسهل تنظيفها وتطهيرها وأيضأً لا تساعد على تجميع الغبار 
والميكروبات وتكاثرها وبقاءها حية فترات طويلة. 
لا توجد معلومات كثيرة عن المواد الأفضل (إسمنت» بالاستيك» معادن مجلفنة وغيرها) المستخدمة 
على السطوح الداخلية لحظائر الطيور. 
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تخصص 1 دجن الوحدةالخامسة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن الحيوي في نظافة حظائر مزارع الدواجن والتخلص من الفضلات 


وتشير إلى أهمية عدم وتجود فتحاك:وشفوق 3 السطوع الداخلية ويخضوضا 4 السقوف والعتدران 
المعزولة وبين طبقتي العازل ولبذا يجب إصلاح حل الآأضرار فور اكتشافها وقبل أن تسكنها هده 
الحائنات. 
حيث يجب أن تحون أبعاد وأقطار الفتحات واسعة كفاية بحيث لا تسمح بتجميع الغيار والتراب والريش 
ومعها المبكروبات # الفتحات الصغيرة الضيقة والتى تقلل مساحات التهوية المفروضة وتكون مصدر 
عدوى وتلوث تدخل مع البواء إلى العلف والماء والدجاج. 
البرتامج الصيحن: 
ويجب أن يشمل البرنامج الصحي على احتياطيين هما : 
.١‏ المحافظة على بيئة محتملة مريحة 2 الحظيرة أثناء شغلها بالطيور. 
؟. التطهير النهائي الذي يتم بعد تفريغ الحظيرة من الدواجن. 
أولاً«الضكة أتذاء وجوه الدؤانهن ذف التحظيرة: 
إن عدد البكتيريا 2 جوالحظيرة المشغولة بالحيوانات أو الطيور يرتفع بسرعة مند إيواء 
الحيوانات بها. 2 المزرعة سيئة التصميم أو الإدارة سوف تصبح البيئة غير محتملة إضافة إلى جعل 
الحيواتاك كدو موادا الموطيومتك تا نين نظام تهوية كين كان حركة البوا» القبيرنة ميرف زيل 


التنظيف الروتيني العام: 
يجب القيام بعدد من الإجراءات العملية البسيطة دوريا: 
.١‏ يجب كنس الممرات دورياً ويفضل مرة 2 اليوم. 
؟. ممرات أو قنوات الصرف الصحي يجب تنظيفها مرة يوميا. 
ين اق شكون اكعالفووانتاه]: فكلبية ؤاكما . وههالف وليل كل افده فطيير النافل لأن ابتقكواديا 
الذاقغ يزيد فرصن التلوت لهاء.وعتدما قطيفها أو تظومرها يحي :هده يلل الفرة تحتها: وإذا ضكلت 
الفرشة تحتها يجب استبدالبا بمواد فرشة جديدة جافة. ويمكن + مزارع الدواجن إضافة بودرة 


ةك 


تخصص 41 دجن الوحدةالخامسة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن الحيوي في نظافة حظائر مزارع الدواجن والتخلص من الفضلات 


الخير لظفا إلى لكان الال لامتصاض الرطوية والرواقه النكريهة وايضبا تطهير المكان جرفي 
ولكن إذا كان البلل شديداً فيجب تغيير هذا الجزء من الفرشة وإخراجه لإزالة آثار البلل. 
غ. يجب إزالة السلاح (البراز) من على الجدران والأبواب وغيرها بواسطة فرشاة صلبة أو من على 
أطراف قناة مرور السلاح الرطب نحت بطاريات الدجاج. 
60. غرفة الخدمة 2 حظائر الدجاج سواء البياض أو دجاج اللحم وعلى الأخص الأمات والجدود يجب 
أن تكون داكي قطليفة وتكنس هيا وتطهر عند الضرورة بالمطهرات المناسية. 
المعالجة بالرش البوائي: 
إن كثيراً من منتجي المطهرات يدافعون عن استخدام الرش البواكي للمطهر على فترات منتظمة 
ولم يؤدي هذا أو يتهم من جهات محايدة لذا سف تاشيها للاختبار الشخصى. وعندما يرش مطهر 2 
يجب إفلال عدد الزوايا إلى أدنى درجة كما يجب وبشكل عام أن تكون الحركة بين الحظائر 
الختلفة قليلة قون الامتقطاعة هم صعوية هفية هذابظ الزاقم: الاجذية الللرقة دقفل راقم المرط من 
منطقة إلى أخرى ولبذا توضع حفر خاصة أو أوعية للمطهرال باب كل مدخل أو حظيرة وهذا له تأثير 
المطهر تحت الضبط والإشراف صحيحة وإلا فإنها تعطي شعوراً كاذباً بالأمان. 





شكحل )3١(‏ مغطس الأرجل لا يمكن تجاوزه عند المدخل 


ولإتمام هذا يجب إتباع الآتي: 


.١‏ يهب ايكون مقطبن الأرجل (الأحذية) وانعا كفانة يدوق لا سف التنهضن يحدح اكرون ذيه 


أو القفز من ضوقه. 
هوت 


تخصص 41 دجن الوحدةالخامسة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن الحيوي في نظافة حظائر مزارع الدواجن والتخلص من الفضلات 


”. عمق المغطس يجب أن لا يقل عن ٠٠١‏ مم (حوالي ؛ بوضة). 
غ. يجب أن يحمى المغطس من الجو. 
6. 2 الشتاء يجب اتخاذ الاحتياطات لمنع التجميد للمحلول باستخدام مطهر يحتوي على مادة 
جليكول الإيثيلين (817:201 1811771626) المانعة للتجميد. 
*. ومحلول المطهر وإذا كان ضرورياً (المضاد للتجميد) يجب أن تستبدل يومياً أو عندما تصبح مرثية 
الوساخة: 
ومطيق سن القطنانم عات المقاطين الخاصة الفنيا راسيظ ناكل سدان النوائكة والحيراناث. 
زتلأسف تادر ماظع هذه الاجر داع حظ التراوع وهنده المقناطيى كو تشبكل ضير | قري لتقي العتامير 
العدية يدلا من ان تننضها او تس :مخ انقشارها: والماد» العضوية سن الأتحذية زبخلا اللوكة بسالاخ السخاب 
والحيواناث) تنقص.طول فترة استخدام محلول مظهر إلى الدرجة التي سمح للميكروبات بالبقاء حية فيه 
بل حتى التكاثئر به. ويجب أن نتذكر أن المرور ك4 مثل هذا الحاجز يزيل الوسخ فقط من أسفل الحذاء 
والأجزاء السفلى منه. 
إن شرا من متحاليل الطامرات قب كد فا مكل هذه الأماكو: والركيات الفينولية 
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تخصص 1 دجن الوحدة الخامسة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن الحيوي في نظافة حظائر مزارع الدواجن والتخلص من الفضلات 


معدات العلف: 


معالف الدواجن الأوتوماتيكية تنظف مرة واحدة فقط بعد انتهاء تربية القطيع وتجهز للقطيع 
الجديد. 


ع 





شكل )١:(‏ معالف الدواجن الأتوماتيكية 


ثانياً: التنظيف والتطهير الختامي: 

إذا كانت المشاكر سيكر نه شك داق شبعب على الأقل فقريتها مره واهدة ف السنة من أجل 
التنظيف. ويجب أن يتوفر مكان آخر لإيواء الطيور. 

إن تربية أفواج متتالية من الطيور أو إشغال المزرعة والحظائر لفترات طويلة يؤدي إلى تواجد 
واستيطان الميكروب المرضية التي قد تنتقل من فوج إلى آخر يليه. ولذلك لا بد من فترة راحة تشمل 
التنظيف والتطهير إن لم يكن للقضاء علي هذه الميكروبات فيكون لإنقاص أعدادها إلى أدنى حد. 

وكهمواوء الدواجن يه التنظليف والتظويريين الأفراسواهاقت :ف المزيعة قد يونا '(الفواريه) 
أو سنة (الآمات) أوسنة ونصف (البياض). وبعد التخلص من الفوج تتم عمليات التنظيف والتطهير المطلوبة. 
الأهمية النسبية لمراحل التنظيف الروتيثي: 

يجب أن نتذكر أن الميكروبات توجد 2# الآوساخ ولبذا فإن أهم مرحلة 4 التطهير هي التنظيف 


2-6 
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تخصص 1 دجن الوحدةالخامسة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن الحيوي في نظافة حظائر مزارع الدواجن والتخلص من الفضلات 


من البكتيريا يمكن إزالتها بالتنظيف الجيد الفعال ولكن 2 الحالات التجارية فإن هذا غير مجد 
والآكثر واقعية 4 النسب المهمة ث التنظيف والتطهير الروتيني هي: 
أ- 24٠‏ تتم بإزالة الأوساخ الظاهرة والذي يجعل السطح نظيف ظاهرياً للعيان. 
ب- 1- “73 تقتل بالمطهرات. 
عطاك :0 تفل بالسيخين إذانظطيق: 
وتحت ظروف المزارع» فإن السطوح نادراً ما تكون خالية تماماً من الميكروبات: وعلى كل: 
يكون مضه الكاوت ف ميم توق متعفيطن مقتولتويفقن المعلي راك الممننو هنا للاستقدواء ف امترار لذ 
متعطل تاماوة المعدونة"(الأوناء ونوك | املاع )"ولك المي كت كىا لزه فلن السطون | لنعطيتة: 
نظام التنظيف والتطهير الأساسي: 
يمكن تلخيص نظام التنظيف والتطهير الأساسي لجميع أنواع الطيور كذ التالي: 
3 تعلق لإزالة جميع الأوساح والفاذورات بحس تجعل الشيظك نظيقة ظاهريا للعية: 
". طهر لقتل وتحطيم الميكروبات. 
#د كلف (عييل) السطرت إذ|ركق ذلك صروريا. 
5 ]كر اه للعقايرة شارقة طون فكو ونوك 
ف ميقو إذا يكن اللحفن يكن إعراقه 
الواقع العملي توجد بعض الاختلافات 4# هذا النظام وسوف نناقش الأسس العامة أولاً ثم نصف 
الاختلافات ونركز على مزارع الدواجن. 
الأمان: 
يشمل تنظيف وتطهير حظائر الدواجن استخدام مواد كيميائية وأدوات: ولذلك فللأمان أهمية 
كبرى. ولبذا يجب اتباع الإجراءات التالية: 


.١‏ يجب التعامل معها بحذر منفذين التعليمات المكتوبة على عبواتها من صانعيها . ويجب حفظ 
الحاين نه مككاخ افع لاخ نهذ الود غاننا أكالة وساف 


1 


3 


تخصص 41> دجن الوحدةالخامسة 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن الحيوي في نظافة حظائر مزارع الدواجن والتخلص من الفضلات 


يجب إطفاء أو تعطيل الكهرباء ب أي مبنى أو حظيرة يراد غسله ويجب نزع القواطع (الفيوز) لمنع 
أي (ماس) كهربائي. ويمكن وصل التيار الكهربائي (لأجهزة الغسيل الكهربائية) من موقع 
آخر وتزويد الأسلاك بقواطع كهربائية (يفضل أن تكون أوتوماتيكية). 


5 حبيم اللعواف الكيرنانية بح شكل عليهنا وتصنان تقصوصا تناه وفراطل اكيرما ءبوالتشفيل: 
غ. الغبار والآتربة البوائية خطرة على الإنسان لذلك يجب على جميع العاملين ب جو غباري أو بخاري 
اطسو كوا ماك 
"كليو ا تمر (القوره لهج كاد ا بواء اناه نذنك ونتت الأقسكا صن بدن التوهول :| لى :فشن 
المبخر حتى خلوه من جميع البخار أو الغازات منه» وإذا وجدت ضرورة للدخول فيجب لبس 
الكمامات الخاصة بالغازات والتنفس الأوكسجيني. 
التتظييف! 


١ 
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رد 


يجب ترسيب الغبار أو التخلص منه فيزيائياً لأن المباني الغبارية توجد خطراً صحياً. وهذا يتم إما 
سرطلسيي الصاو ماكاء: فصل مإححافة متكلتف أورؤنت للناء او ستعبة موا سهلة مكوربة تتفل 
صناعية قبل أن يبدأ التنظيف والغسيل. 

جميع الأجهزة والمعدات المتحركة يجب إخراجها من المبنى لتنظف وتغفسل لوحدها. 

يجب إخراج الفرشة والسبلة مع ملاحظة أن يتم ذلك بحذر شديد لمنع تلوث المباني المجاورة. وإحدى 
الطرق هي غمرها أو رشها بمطهر فينولي أو كريزولي إضافة إلى التعليمات الأخرى المذكورة 
لنانها «وإذا انتعخةمث هلاه الطريقة شيجب برش وفسر كل أجراة نكاد اللوقة ا.وعفكل هده 
هذه الطريقة # المباني أو المساحات المحدودة» والفرشة والسبلة القليلة يمكن حرقها. ويفضل 
خلطها أو ردمها بالتربة. وإذا لم نتمكن من هذا الإجراء يجب نقل هذه المواد لمسافة لا تقل عن 
٠‏ مترمن بيوت الحيوانات وتترك للزمن بعيداً عن مصادر المياه كي لا تلوثها ويجب التذكر 
بآن سبلة الدواجن مصدر قيم ثمين للبروتين وأحياناً يضاف إلى أعلاف الحيوانات بعد معالجته. 
جميع الأوساخ والقاذورات الكبيرة يجب إزالتها بالطريقة الملائمة للمبنى. وتزال هذه الأوساخ عادة 
بالكنس ثم الكشط والحك ثم الغسل. وماء الغسيل يجب أن يصرف خارج المبنى بطريقة صحية 
ول كن لاررلوك هعادو الياف 


اك 


تخصص 41 دجن الوحدةالخامسة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن الحيوي في نظافة حظائر مزارع الدواجن والتخلص من الفضلات 


واليوم قبل بدء عملية الغسل يقوم كثير من عمال المزارع بغمر ونقع الوسخ ليلة كاملة (ليلة 
الغسل). وعلى كل فهذا يخدم أغراض قليلة وقد يؤدي إلى التصاق الأوساخ أكثر من الجافة والأفضل هو 
الترطيب أو النقع للسطوح والمعدات قبل الغسل مباشرة وبمنظف ملاكم. ويمكن إزالة الأوساخ بطريقة 
يدوية أو آلية. 
الطريقة اليدوية: 

لأنها مكلفة وغير مريحة وتحتاج إلى عمالة كبيرة فإنها تطبق ث2 المباني الصغيرة وغير المبنية 
بشكل ملائم وللمعدات المتحركة أو لمعالجة بقعة ما 4 مبنى كبير. وتطبق هذه الطرق كما يلي: 

1ك ««تضييت !الأوساح من السطود يو اماه ميكةطلة مفزنية هافة الطترف ويقضوضيا المواذ اللقميفة 


على السطح. 





شكل (50) إزالة الإوساخ بالمكانس اليدوية 


ب- فرك السطوح بالفرشاة الجافة أو الرطبة المبللة. على أن تكون من الصلب والفرك الجاف أو 
الناشف تطبيفيا يتم لأزاله الآورباة الطرية وينكن ترظبي الأجرا الحاقة برشها يالا ءسواسظ: 
سطل (جردل) أو خرطوم (أنبوب) ثم إعادة الفرك. ويمكن استخدام فرش متنوعة الأحجام 
والأكبكال والسسنار اقيق هذا البدف هما لكان الرسة :ونا كان من غير البضن 
ترطيب ورش المكان فيمكن تغطيس الفرشاة 2 الماء الوسخ وهذا يرطبه ويزيله وإضافة محلول 
أو مادة منظفة إلى الماء (9- 5/) له ميزة جيدة ويساعد 4# إزالة الأوساخ. 


وت 
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تخصص 41> دجن الوحدةالخامسة 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن الحيوي في نظافة حظائر مزارع الدواجن والتخلص من الفضلات 
الطرق الآلية: 


لبا مفعول مضاعف, الأول إزالة الآأوساخ الطرية والثاني الغسل بالماء الذي يخرج الأوساخ من 


المكان. والطرق المستخدمة هي: 


أ 


الضغفط المنخفض» والمضخة كبيرة الحجم يمدها الماء من المصدر الرئيسي 0000 تستخدم هده 


الضغط العالىي مع مضخة صغيرة الحجم أوموتور غسل صغير الحجم. وأكثر موتورات الغفسل 
تعتمد على الطافة الكهربائية أو البترول أو الديزل وتعمل بضغط مرتفع يتراوح من 485 إلى 
6 كلل ]1 ) 7١6١ -7١(‏ رطل/ بوصة مربعة) بمعدل ٠٠٠١ -١7‏ لتر/ دقيقة مع تجهيزات 
حاملة متوفرة. وبعض الماكينات يمكن أن يضاف فيها الصابون المنظف والمطهرات لإنتاج رغاو. 
وهناك طريق واحد مستخدم هو نشر محلول الجير. ويمكن اختيار وشراء المناسب منها للمزارع أو 
منظفات (غسالات») البخارء لأن البخار يخرح أو يندفع منها بقوة فهذه فعالة 2 إزالة الأوساخ. و 
معظم المزارع يبرد الماء حال ملامسته للأرض أو السطح لذلك فتأثيره القاتل للجراثيم ضعيف و 
الحد الأدنى. 


ومن البام التأكيد على أن السطوح حديثة الغسل يجب أن لا تتلوث ثانية عندما تنظف وتغسل المنطقة 
الممحاووة اناو الأمن العظدن هق عسل تشتف 1و الشعلرع ا لغلبا ولا كم اللحد ران (تن ع كلوقه الأرسفات 
(بدءاً بالمنطقة البعيدة عن البالوعة أو المصضرق) ويهذا النظام والترقيب يجري الماء الوسخ دائماً بعيداً عن 
السطوح التى تم تنظيفها أو غسلها منن فليل. 


إن غسل المعدات والآدوات المنقولة والأثاث يتم + مكان آخر مفصول بواسطة ماكينة أخرى 


وفرشاة ويمكن تغطيته ونقعه 4 خزان من المعدن (الزنك) أو الإاسمنت لهذا الغرض ثم تخرج بعد تقعها 
(ساعات أو ليلة) وتغسل باليد وترش بالمطهر. و2 مزارع الدواجن الحكبيرة يوجد دَأكها وحدة ومعدات 
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تخصص 1 دجن الوحدةالخامسة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن الحيوي في نظافة حظائر مزارع الدواجن والتخلص من الفضلات 





شكل (71) الغسل بالضغط العالي 


إن العامل الكهم 2 الكسيل هو شير له العبانة ووقه] مهدي على شيم إشراءات الفسل والتطيف 
ل الوحدات جيدة التصميم» ومع عمال جيدي التدريب فإن الغسل سيزيل معظم الميكروبات. 
التطهير: 

بعد إنجاز عملية الغفسل بشكل شامل ودفيق تكون معظم الميكروبات قد أزيلت وتم التخلص 
منها. ومن ناحية نظرية فالغسل لوحده سوف يجعل السطوح الصلبة معقمة ولكن هذا من المستحيل 
تحفيعه عيلياً فالات الزارم وتذلك يحب إثقاضن أغداد المبكرونات اكثر باخ داح اللظهرات. 

وكو شرحنا وذاكر تاسايق انواء اللظهرات الننتكيوة بها الؤارم وعتن ستخيض المترض لا بهن 
التطهير بالمطهرات الفعالة المناسية ضد المسبب» وفد تكون هده المطهرات مرتفعة الثمن والتحاليف 
ولنكنيا لظو تهادزة وحقيقية وبكن امتخناهها ايض لأخراهن اللذيعة العامة 

وعندما يستخدم المطهر فإن من الضروري تمديد المحلول أو المركب المركز بشكل صحيح: لآن 
المحلول المخفف أكثر من المطلوب يكون غير فعال والمحلول المركز قد يخرب السطوح المستخدم عليها. 
واخاد هو اخادة اتحالية الشاكعة وتكو عضن اللراد الكردرولية كر وتحل بالديزل ممع الفلم أنهذا اللحلول 
تادز الاستخدام هاليا. 

ولإنجاز تطهير فعال للمباني فإن جميع السطوح وتشمل السقف والجدران والآرضية الداخلية 
والمعدات يجب أن تعالج جميعها بمحلول المطهر»ء ويجب أن يبقى محلول المطهر على السطوح فترة كافية 
حتى يتأكد قتل أكبر عدد من الميبكروبات. 

إن السطوح قد تعالج بمحلول المطهر بعدة طرق مختلفة وتشمل: 


دك 
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تخصص 1 دجن الوحدةالخامسة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن الحيوي في نظافة حظائر مزارع الدواجن والتخلص من الفضلات 


أ- الفرك أوالحك. 
م الرشن الماف: 
ج- الرش بالمرش. 
د- | 5 د ينا 5 يفة |1 05 0 ل 
ه- المضخة عالية الضغط مع خزان للسوائل. 
والمعدات المحمولة تغسل بالفرشاة والمطهرات أو تغفطس 3 خزان أووعاء ويجب التأحيد على أن 
الماء المنصرف يجب أن لا يصل إلى مصادر المياه. 
الغسل (أو الشطف) بالماء: 
راحة المبتى: 
أقناد تقر اسن مقي فيه لتقو قا وها كا تجضوه :التحكتووا ماوق بقمدسن لورفا وكيا اذك من 
لاني ققط بيقن فقط "لشن التكرونات الكن كانيع مو جود :فيه اسل ولكن لبون اكتهباذيا آن 
تترك المبانى فارغة لمثل هذه الفترة الطويلة من الوفت. ولحن وقتاً 2 للراحة يجب تنظيمه وجدولته. 
التبخير: 
يمكحن التبخير فقط 2 المبائى التى يمكن إغلاقها بإحكام والأبخرة مطهرات جيدة لأنها 
تستطيع النفاذ 4 الشقوق والأماكن الضيقة والزوايا 4 المباني ويحد من كفاءة الطريقة صعوبة إغلاق 
المباني للتأحد من توزيع الغاز ب كل أنحاء المبنى أولاً وعدم تمكن الغاز من النفاذ # المادة العضوية 
ثانياً والفورمالدهيد هو الغاز أو البخور الأكثر شيوعاً 2 المزارع. 
الفورمالدهيد: 
إن من الهام جدا تنفين الطريقة المنصوح بها بدقة وحذر ليس للتأكد من فاعلية التبخير ولكن 
أيضنا ليكون الاستخداء بالظريقة القى لا توذئ العامل اللنفذ وتشمل: 
3 حجل الكتى مقلقا ماما دو الأمتكاق: فنقلذ قلق جميغ الأبؤات والتواهة والمفهات (وتشمل 
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تخصص 41 دجن الوحدةالخامسة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن الحيوي في نظافة حظائر مزارع الدواجن والتخلص من الفضلات 


؟". رفع درجة الحرارة إلى 57١ -١6‏ م). 

". رفع الرطوبة النسبية إلى 25١ -7١‏ بترطيب السطوح» ويجب تجنب عمل بحيرات أو برك من الماء 
اشام القرطليى لذن النقاة كاال تعيش ونيا الضفو اا معدها وقريية الات 

غ. ابعث الغاز أو يخره بإحدى الطرق التالية: 


1- تسخين البارافورمالدهيد: الذي هو عبارة عن حبوب غاز الفورمالدهيد التي تسخن بواسطة 
جهاز كهربائي أو وعاء (حلة) كهربائية مصممة لبذا الغرض. توضع هذه الأجهزة على بعد 
٠م‏ من بعضها البعض داخل المبنى (الحظيرة أو العنبر) ويوضع © كل منها ٠.0‏ كجم 
من البارافورمالدهيد ويجب أثناء ذلك قطع التيار الكهربائيء ثم يفتح التيار الكهربائي 
حيث يبدا الغاز بالتطاير والانتشار من الجهاز حالما يسخن. 





شكل (307) جهاز تبخير بالبارفورمالدهيد 


بت اإضدافة معلول الفورمالدهيد (الفورضالين) إلى ولورات يمتجمات البوتاسيوهالترواجد 
كووماليوسم ملظو برتجنات البوكاسيوة) لكل ذكم امن الشى ويحب ذاتها إشياف 
المحلول إلى الصلب لآن التفاعل يحدث بقوة وقد يسبب أذى للعامل أو حريق ولذلك يجب 
ملاحظة التعليمات والتحذيرات التالية؛ يجب أن يكون الوغاء المستخدم للتفاعل معدنيا أو 
فخارياً أو بورسلان وليس بلاستيكياً وأن تكون حوافه مرتفعة 7 أضعاف ارتفاع المحلول 


15١1١ 
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تخصص 1 دجن الوحدةالخامسة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن الحيوي في نظافة حظائر مزارع الدواجن والتخلص من الفضلات 


(إذا كان سمك محلول الفورمالين ”" سم فيكون ارتفاع حافة الوعاء ١7‏ سم) على الأقل. 
ولا يوضع الوعاء مباشرة على قاعدة غير ثابتة أو على الفرشة أو فيها. ونموذجياً يوضع 
الوعاء على محكعب من الآجر أو القرميد أو مادة عازلة. وتكون الفرشة بعيدة عنه ١‏ متر 
على الأقل. وتوزع الأجهزة بانتظام 4 الحظيرة وتوزن برمنجنات البوتاسيوم بدقة قبل وضعها 
الأوعية ثم يضاف محلول الفورمالين المقاس عليها بعد ذلك. وقبل إضافة السائل على 
الصلب يجب أن يكون الباب (واحدا) مفتوحاً حتى يخرج منه العامل بسرعة بينما تكون 
الأبواب الأخرى كلها مغلقة بإحكام. ويجب أن يلبس العامل كمامة البواء لأنه سوف 
يضيف محلول الفورمالين على البرمنجنات لبعث الغاز بادثاً من أبعد وعاء عن الباب المفتوح 
ثم يتجه باتجاه المخرج متبعاً أقصر طريق. ويجب أن تتم العملية بدقة لمنع تناثر المخلوط. 
وشخص آخر يلبس كمامات أيضاً يجب أن يراقب العامل ويكون جاهزاً لمساعدته ب 
خالة الطوارع: 


ت- رش الفورمالين: يمكن رش الفورمالين بواسطة جهاز رش بمعدل 8" مل من الفورمالين 
لكل متر مكعب من الحظيرة. وي المباني أو الحظائر الكبيرة يمكن استخدام عدد من 
الرشاشات لتغطية جميع أجزاء المبنى. ويجب أن يكون بعد فتحة الرشاش مترواحد عن 
الأرض وأن تكون قطرات المرشوش كبيرة. 

5. يجب أن يهوى المبنى قبل الدخول فيه كي لا يتعرض العامل إلى بخار الفورمالدهيد أعلى من ؟ 
جزء/مليون وهذا التركيز هو المسموح به صحياً. ويجب لبس الكمامة الواقية إذا كان من 
الضروري دخول المبنى قبل إتمام تهويته (طرد الغاز منه). وعندما تستخدم طريقة البارافورمالدهيد 
فإن المادةلا تتبخر كاملاً دائماً. ولذلك يجب الحذر وقطع التيار الكهريائي أو نزع القواطع 
الككووياظة الفانسةاقرل وتكول :للق خيبط ميق الول أن حصي الكهر اطي اللحيرة عن عم 
النور لرؤية وضحص العنبر. 
إن خزان العلف أو السايلو يجب أن ينظف ويبخر دورياً وهذا يتم بتسخين البارافورمالدهيد مع قليل 

فق ازناء سق وهام يدان كخيركا كن بوسطاية السساناوه وتمكن إهن سد ا باششفد ا ممرميل اراضيوت ريصن 
وكيس بولي إيثيلين مفتوح من الطرفين لتوجيه الغاز إلى فتحة السايلو. وبعد تشكل الغاز وانتشاره 2 
السايلو يققل وتفطئ الفشحة كد: ليله كاملة كم يمت الخظاء بمدها لخروع الخاز والتمونة: 
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تنظيف وغسيل وتطهير أنظمة الماء (شبحة المياه): 

يجب أن تنخلف شبكة المياه 4 نفس وقت التطهير الختامى للمزرعة وبعد صرف الماء. تملاً 
الشبكة (الخزانات والآنابيب) بماء جديد نظيف يحتوي على هيبوكلوريت لبني بمعدل 5" مل/4.0+ لترثم 
تغسل أو تشطف بواسطة ماء جديد نظيف وهذه إضافة ان التطهير تساعد 4 حل وإذابة الرواسب 2 
الفيفك زوتذكر ايض باينا خا الضف البيظيى مكحو :ونسية تخلة وكا لهمي 
نظاكر الخربية على الفرقة الحميقة: 

تتظف هذه المتاير بالطريفقة االوسبوفة ننانها وفبكر (الكفلقة) متها بالقورمالدهين تاستحعواء خيبوت 
الياراطخورمالدهيد. وكين يكم التطهير يعد انتهاء فترة التربية والتخلص من الفوج سواء أكان فراريج أو 
أمات أو بياض أي تتم العملية مرة واحدة بين كل فوجين. 

وننبة ل العنظيف واحياناً التطهير اليومى تفركة القدمة جامقل هذه الحظاكر وات عادة تحدم 
كين لتجميع البيض والعلف والعبوات والدجاج المعزول وقد يكون بها خزان الماء وبعض المعدات ولذلك 
لا بد أن تبقى دوما نظيفة وبها حوض مغطس لليدين وآخر للأحذية. 
وحدات البيض (مزارع الدجاج البياض): 

إن هذه المباني تنظف وتغسل بعد كل فوج من الطيور على فترة فاصلة تمتد من ١6 -١7‏ شهر 
والشويةحة موه الوتادن خطزرة ]| كانم جين الود ارسفاة البواء شه عامل لعدلاف مهبر مق القاذاك 
والمليكروبات. 

ومن الهام أن تبقى أعشاش البيض وصناديقه نظيفة عند وضع البيض. إن البيض سهل التلوث 
جداً 4 إنتاج بيض نظيف وبعضها له قاعدة بلاستيكية مائلة تجعل البيضة تتدحرج منها فور إباضتها إلى 
مك نذا حنن ستناتى طلتى مها يه لكتخرانخون ا مس المقور اورسي ا جين لحاس اعدتا قن اسمن 
الأتوماتيكية). 

حما أن الفرشة (تبن أو نشارة خشب) 2 الأعشاش ذات الجمع اليُذوق للبيضن وخصوصا بيض 
التفريخ يجب أن تكون نظيفة وتستبدل كلما اتسخت أو كل أسبوع مرة على الآقل. 
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فكبد ظريظة امايق فييا على ظريعة جمم وإشراء الميلة عكدها شيعكي السحاياك يحب أن 
تتظلقه وتطويودوريا نظاء السميلة الركلي)» آمنا عقدها جم البعيلة ل احفيرة أوتحت البظ| راس يكل 
حاف (نظاء الس الجا :فبيكون مكل نظام القريقة النيقة ينيف تكرع هذ النبلة | مييق الحضر 
من الحظائر بعد انتهاء فترة التربية. وتنظف الحفر وتطهر مع العنبر. والبطاريات صعبة التنظيف وغالباً ما 
ترطب أولاً ثم تكشط وبعدها تغسل ثم تطهر بمحلول وأخيراً تبخر بالبارافورمالدهيد. 

ويمكن أحياناً وعند حدوث مرض 4# حظائر تعتمد النظام الرطب إضافة محلول المطهر (الذي لا 
يؤثر على الدجاج) ورشه ب حفر السبلة الرطبة وذلك للتخفيف من انتشار العدوى. 

كما يمكن 2# النظام الجاف إضافة مسحوق أو بودرة الجير المطفآً إلى حفر السبلة وخصوصاً 
عندما تزداد رطوبة السلاح لوجود خلل وعطل # شبكة المياه أو إصابة الدجاج بالإسهال وهذا يخفف 
الرطوبة ويقلل عدد الميكروبات 2# السلاح ويخفف الروائح الكريهة المنبعثة من تخمر السبلة. 

ويمكن 2 هذه الحظائر رش مبيد حشري للذباب والطفيليات الحشرية الأخرى إن وجد دورياً 
(تكل سبو سرة مقلا) وخضيوضا 8 الأناكن الث يوجه بها سلا معراك. 





شكل (28) تنظيف البطاريات بالضغط العالي 


بيض التفريخ: 
إن بيض التفريخ يجب تبخيره 4 المزرعة لمنع التلوث وانتقال العدوى إلى معمل التفريخ. ومن البام 
مفاؤوراة لقان رالقروما لد عون )بها بصيو الدزاء غرف العن جلها لوقت مدرو ويكن أن ترح فكي 


عند قاعدة الغرفة يتم فيها وضع مبخرة أو جهاز الغاز من الخارج ووضع مروحة شفط للغاز © الطرف 
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من فيل الشرحكات العالمية المعروفة لبدا الغفرض مزودة بعريات رصف البيض ومكان للمحلول أو للبوردة 
الدواجن المسبقة الصنع. 








الميكروبات التي تشمل البكتيريا والفيروسات والفطريات والميكوبلازمات المتواجدة ‏ البيئة. 
ويظخ البعضن أن اختياز الكطهرات اللازمة للاستخدام ذ معامل التفريخ (الفقاسات) عملية سهلة 
ميا بوتجكريا ليست كذلك لأننا نتعامل مع بيئّة خاصة بها أشياء كثيرة متنوعة : ولذلك يجب أن تأخذ 


بعين الاعتبار ما يلي: 


تقييم المطهر من حيث الثمن والفائدة: 

ممدابة البوايةاان تقضبى كني كراقنة إن اسطوو أن الشية او الكافة لين هاملة سما عن 
إضافية فيجب أن نحضر أنفسنا أن ندفع أكثر من أجل ذلك. وعلينا أن لا نقيم المطهر # الزجاجة فقط 
ولكن ماذا سيفعله ذلك المظهرة مثلاً المساحة أو السطح الذى سوف يطهره أو عدد البيض الذى يصححه. 
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وهكذا فقط يكون سعر منتج ما أكثر من غيره بثلاثة أضعاف للتر واحد ولكن إذا كان يظهر غ 
قساف الناف شيكون ادن ه10 1 
خصائص المطهر الجيد الاستخدام 4 الفقاسات: 
-١‏ واسع التأثير: 

نحتاج إلى مطهر واسع التآثيرويكون قادرا على قتل جميع الميكروبات التي سوف يقابلها 
تتواجد) ب معمل التفريخ. مع اعتبار خاص لذلك المنتج الذي يقضي على البكتيريا الكاذبة 
(البسودوموناس) والفطريات لأنه ليست جميع المطهرات فعالة ضد هذه الميكروبات الخطيرة 2 
الفقاسات. 

ويعتبر الطيف الواسع من التآثير خاصة لنوعية المطهر # القتل والإبادة ولكننا يجب أيضاً أن نعتبر 
الأوجه الكمية له والتي يعبر عنها بالنسبة للقتل أو معدل القتل والتي يجب أن تكون (2351.11) أو أكثر. 
”"- معدل قتله 259,59 أو أكثر: 

ومعدل القتل يشير إلى عدد الميكروبات المقتولة منسوباً إلى عدد الموجودة © الموقع. فإذا وجد من 
أصل ٠٠١‏ ميكروب موجودة 5: واحد بعد التطهير فإن ذلك يعنى أن نسبة القتل هى 7/700 فقط. 
تفي قاف ذو معو فدلية 1 وسو أن تسن 3 كين هذا . 
'- آمن للعاملين والبيض والمعدات والبيكئة: 

شن مخضا قطن لبا فب لطيو اعفان اق كفو نا اللكنان ا سق لضي وللنيفي والحدات 
هما إما أن يكون الخيوسانا للأجنة أو أنه يغلق مسام البيضص ويمنع التبادل الغازي الذي يؤدي إلى نتائج 
خطرة والحالة الثانية هذه تحدث مع عدد من المنتجات إذ تم استخدامها بكثرة ب رش البيض أو تضبيبه 
ويجحب الانتياه الشديد لبذا. 

فتن ها "فاك بج االعن اك يكبي أن تموف الواد :شهني ا لوهودة ند برق فرة ون كن مدن انين 
النظافة والصحة فيها إلى درجات عالية باستخدام مظهرات قوية جدا لم قتبه إلى هذا الآمر بشكل ملاثم 
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لها آدق إلى أخترار كبيرة بف اناك ميغلا ينص الطيززا تاق إن تاكن الالونيوه لشعهزه قابناء 
الحاضنات ومجاري قنوات الصرف الصحي وخصوصاً المواد اللاصقة لبا (بين الأنابيب) التي دمرت تماماً. 

إقفياه الفسل والصرف الضبحي اللحفوية على الاورات من الفعين تش إل ميكان ها بك الطبيد: 
ولذلاك ينا أن شاكم أنها زن نبو الف 
؛- سهل الاستخدام وثابت أثناء التخزين: 

هناك بعض الأمور التطبيقية التي يجب مراعاتها عند اختيارك للمطهر ويجب أن تسأل هل هو 
سهل الاستهداءة هل :هو امن إذا امتتخدع رشا او ضبايأة فال هوفايت:اثناء التخريق؟ هل هو مخوهر ذاعما؟ 
تموكهدا :مكحا سمطيعر] نع لود لاك وانجة وتسم نفع حيو متايه تهون ا كر اعرف إن 
عماننا قن اسعكزموها: ويمتكنا أن نماك منهها بضاكقا منوهرا هده اللوو ولا محري رقو ةوسا كيه وليين 
له رائحة ولكن كيف نعرف أن عمالنا أو موظفينا تذكروا أن يضيفوه إلى الماء؟ 
ه- متوافق مع المنتجات الأخرى المستخدمة 4# المفقس: 

القو افق جع وه تفاع إن ععرات ]نوا لماكرميها جعيى تفرقه ان هذا لطي حتاو نان ركنا رومن 
أ نعافة (معاهنو] عن بيترة) اسك ف القن وكودى :إن أكفاداتة وتفظيل يله وسن اقكل د و الوا 
المنظفات والصابون والمطهرات الأخرى. هذه مشككلة حقيقية قد تحدث ولا بد لنا من الانتباه لبا وبحثها 
مع التأكد من منتج المطهرات أنها لن تحدث. وشكل آخر من عدم التوافق والانسجام يجب أن نبينه هو 
أن أحد المطهرات المستخدمة قد يتفاعل مع مادة أخرى ويؤدي ذلك إلى إنتاج مادة ثالثة مؤذية وضارة. مثال 
ذلك أن المنتجات الحامضية يمكن أن تحرر غاز الكلور من منتجات البيبوكلوريت (المبيضات) وتعطل أو 
سؤيم العثل وطويل فقزة اتبقاء والتائيرة 

إن المطهر الجيد يجب أن يكون سريع الفتك وله تآثير باق لفترات طويلة + المكان بعد 
الاستخدام. ولبذا يجب عدم غسله والتخلص منه حالما ينتهي التطهير به لأن مفعوله 4# التطهير سوف 
يستمر إلى وقت أطول مفيد. 
-١7/‏ شديد النفاذ: 

من الخصائص المهمة للمطهر وتتعلق بالتوتر السطحي أو الخاصية الشعرية هو قدرته على النفاذية 
بحيث يصل إلى جميع الأسطح المطهرة ويخترق الشقوق والثقوب الدقيقة؛ فإذا لم يكن كذلك فإنه 
يسيل فوقها ولا يدخلها مما يسمح بتواجد الميكروبات حية # مثل هذه الثقوب والتشققات. 
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6- فقاتل: 
أخيراً يجب الانتباه إلى كلمة قاتل (20106) على المطهرء مثل قاتل الفطريات (1"118810106) 
والبكتيريا (826161101016) والفيروسات (1711116106) لأنها تعنى القتل والإتلاف. ولا تحاول شراء 
الصاد (5136) مثل صاد البكتيريا (83©16115181) لأن مثل هذا المرحب فقط يوقف تكاثر 
الميكروبات ولا يقتله فإذا استخدمت صاد البكتيريا على مليون من ميكروب السالمونيلة فإن هذا المليون 
وكير تمن تجن الخ اكتا نه تجلودن مانت استشارة الطبيب البيطري والشراء من منتج أو شركة 


عم م 


ذات سمعة حسنة وثقة حبيرة. 
غسل البيض: 

يجب أن تكون أعشاش البيض مناسبة لإنتاج بيض نظيف والبيض المباض على الآرض أو الفرشة 
يجب أن لا يستخدم للتفريخ. ولكن عندما يكون البيض قليل الاتساخ فيفضل التنظيف الجاف له مع أنه 
قد يزيل د بعضاً من بشرة القشرة. ويتم التنظيف بوا سطة إسفنجة خشنة أو (سلك شعري) جاف أو خيوط 
أوافكون ماك العمنان.ومحلول العظيف زافكا كيلا عن النيضن ونخب#اتشيداله كور ا :زوق كد لاتتصده 
به). 
معامل التفريخ: 

إن معامل التفريخ مصممة لمنع انتشار التلوث من البيض القادم لبا إلى الحاضنات والفقاسات. 
ويبخر البيض أثناء نقله إلى معمل التفريخ وعند وضعه ث الحاضنات ثم عند وصوله إلى الفقاسات. 

ومن البام أن لا يبخر البيض بين الساعة (؟١-‏ 91) من بدء تحضينه # الحاضنات لآن الآأجنة 
خسان عدا بذ ذه انحل الكت كيه مين دحو قانية مكدون نه ومة جينا وطن تحييل 
الفورمالدهيد عندما تكون مازالت رطبة بعد الفقس ولذلك فإن بعض معامل التفريخ تبخر الكتاكيت 
أطباق صغيرة من محلول الفورمالين على أرضية الفقاسات وهذا يعطي الكتاكيت اللون الأصفر الفاقع 
الذي يكون مرغوباً من قبل بعض الزبائن مع أن هناك دليل ضعيف على فائدة هذا الإجراء. 
مخازن البيض: 
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إن مخازن البيض غالباً ما تكون مباني معينة تحويلية # المزارع ويصعب المحافظة عليها نظيفة. 
وخصوصاً عندما تكون الحالة # المخزن ملائمة لنمو الفطريات. ويجب تنظيف وغسيل هذه المخازن مرة 
عل الأسيوة على الأقل وعندها تتضوق شارفة تنام من النيكن ولف يطريقة العظيف:والخسيل والخطييز 
اتروفيتية الظبيفية باسفخوام الطيبراات هديمة الرائسة «(وخصوضبا معازة بيكن الاقدة والدهانات 
المستخدمة 4 مخازن البيض يجب أن تحتوي على مبيد فطري. 





شكل )1١٠(‏ مستودعات البيض -إحدى طرق مناولةالبيض 

وحدات تدريج البيض: 

المزارع الكبيرة للدجاج أو الأمات غالباً ما يوجد وحدة لتجميع وتدريج وتعبئة البيض ثم ينقل إلى 
المخازن أو معامل التفريخ. ويمكن 24 هذه الوحدة حدوث تلوث للبيض حيث قد يصل البيض إلى هذه 
الوحدة من عدد من الحظائر غالبا أو حتى من مزارع مختلفة (عندما تكون الوحدة منفصلة) والتي قد 
يكون أحدها ملوثاً فتنتقل العدوى من البيض الملوث إلى الخالي النظيف # ماكينة التدريج وجو الوحدة 
الملوث. لذلك يجب تنظيف وغسل وتطهير هذه الوحدة يومياً كما يفضل تبخيرها يومياً. وعند تدريج بيض 
التفريخ فيها وإذا علم بإصابة فوج معين فيفضل عدم تدريج بيضه 2# هذه الوحدة أو تدريجه أخيراً وبعد 
إتمام البيض النظيف. وهنا لا بد من التبخير بعد إتمام تدريج بيض هذا القطيع (المصاب). 

وينصح أيضاً بمكافحة الذباب والحشرات الأخرى يومياً 4 مثل هذه الوحدات لخطورته © نقل 
الأمراض وخصوصاً أن الذباب يتكاثر بسرعة وكثافة © مثل هذه الوحدات وخصوصاً غير النظيفة منها 
وعند وجود بيض مكسور كثير يلوث الآلة والآأرض. 
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تخصص 1 دجن الوحدة الخامسة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن الحيوي في نظافة حظائر مزارع الدواجن والتخلص من الفضلات 


والنعظن ويتى قلان الويحنانه قر نامل النقريه وها تليق غليها زكزام اه لعزن و افيد حلي 
سيارات «(شاحنات) نقل البيض: 

يتم نقل البيض سواء المائدة أو التفريخ من مزارع الإنتاج !لك مراكز التسويق أو معامل التفريخ 2 
سيارات خاصة مبردة. ولابد من أن تكون هذه العدياناك زاقييا تكليقة ميعاير: ويتم ذلك دوريا. ويفضل 
تبخيرها بين كل نقلتين وغسليها كلما اتخست أو 4 كل أسبوع مرة. ويراعى أن تطهر بمطهر عديم 
الرائحة والتبخير بالفورمالدهيد. 





/ سال لبي إٍ 







لالظ جاللوو) ادل 


شكل )4١(‏ سيارة مبردة لنقل البيض 


مخازن العبوات: 

ينصح بمخازن العبوات من صناديق وأطباق البيض وأكياس العلف أن تكون دائماً نظيفة مطهرة 
ويراعى تبخيرها على فترات ومكافحة الحشرات والقوارض فيها باستمرار كي لا تشكل مصدر عدوى 
للدجاع هسه تقل :هذه العيوات الملزكة يبرا القغراة والحشرات إلن رارع او حظاكن الدجاء اتعيفة البيضن 
المنكى ويف السياق كنس تضم باستخ ام هده العيواك لزه واحدة تفط وعدم ثقلها فين مزوعة لأخرى ومين 
معمل تفريخ لآخر ومن مركز إنتاج دواجن لثان لدورها الخطير ثش نقل الآمراض المعدية والطفيليات 
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تخصص 1 دجن الوحدة الخامسة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن الحيوي في نظافة حظائر مزارع الدواجن والتخلص من الفضلات 


الخايجية هال القدل والحلم والدراضيك وغيرها الس قن هع ساو ارا حك هلدا لتكازن المي اك وعتةال 
مقا افق اذاو والخازق الاوقة والريود6 زح الخالية اتنظيفة: 
وسائل النقل: 

تشمل الوسائل التي تنقل الحيوانات والطيور سيارات وطائرات وبواخر و هذه لبا طرق محددة 
للفنطيف والقطهير شمافل الروفين العام الوسوف» ولك الطيرات أو الكيناويات قاذ موا فنشافت د 
تبعاً للحيوان والمرض المنقول. 

وتكرهدا اتقاهن نكل الديان [الفرازيع خاصة) مين التزار إلى السالة أن الأسواق وهةه 
تشكل مصدر عدوى خطير جداً إذا لم تنظف وتطهر بشكل دائم وجيد وخصوصاً أنها تدخل عدداً من 
المزارع وتبقى 2 الأسواق أحياناً لفترات طويلة على احتكاك مع أفواج مصابة بأمراض معدية. وننصح 
اها موكوراك شك العالى قم ضتعابيبها >8 اتجواض الطليين ف ل بجيلها إلى السيارة وزدهانيا إلى 
المزارع. 





شكل (١؛)‏ وسائل تحميل ونقل الدجاج الحي 


11١١ 
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تخصص 1 دجن الوحدةالخامسة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن الحيوي في نظافة حظائر مزارع الدواجن والتخلص من الفضلات 


الاختلافات خ طرق التنظيف والغسل والتطهير بين مزارع الحيوانات والطيور. 


دجاج الفرشة العميقة 


ك/ حيوان ثدي 


سنوي 

بعد كل قطيع 

حظائر أو أقفاص مفردة 
ترطيب ورش الغبار 
حرق الشعر 


إخراع الفرغة آلياً 


عورا خرف اعرد 
الححت بالفرشاة وبال منظف 


إعادة المبنى إلى وضعه 


نه [د مه مضه ديه | مهما يفاده يحض |1 هد | شم 
تلخمب | مك )| مجه ١|‏ ميد اد نتف | يض | يمه | ممه || م 


راحة الحظيرةأكثر من شهر 


© | ا_محس | _تحس | _تحس | تحس ا | تس | _تحس | لس 


إدخال الفرشة ومدها 
































» يعتمد هذا النوع على نوع المبنى ونظام المزرعة. 


-١١؟-‎ 
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تخصص 41> دجن الوحدةالخامسة 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن الحيوي في نظافة حظائر مزارع الدواجن والتخلص من الفضلات 


١‏ - مراحل النظافة 4 مزرعة دواجن: 
© إخراج الفرشة. 
©» الكحت بالفرشاة. 
هذ" :التقلاكة والشتكل ا امسن 
© الرش للتطهير. 
© التبخير. 

؟- القيام بالتعرف على أنواع الآليات المستخدمة #ك النظافة. 
© آلة الرش بالضغط العالي. 
© آلةرش المطهر. 
© آلةالرش اليدوي للمبيدات. 
© التبخير. 
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تخصص 41> دجن الوحدةالخامسة 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن الحيوي في نظافة حظائر مزارع الدواجن والتخلص من الفضلات 
أسئلة فى الوحدة الخامسة 


س”: اذكر ثلاثة من المواصفات الواجب توفرها 4 مغطس الأرجل 3 المزرعة 


:اذ ثلاثة من الإجراءات التى يجب اتخاذها لنجاح عملية التبخير ة الحظيرة. 
س5:اذكر من الا جرا يي يجاب جاح بعخير ب 6 
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تخصص 41 دجن الوحدةالخامسة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن الحيوي في نظافة حظائر مزارع الدواجن والتخلص من الفضلات 


إجابة الامتحان الذاتي رقم١‏ ) 


٠ 








1١1١86 
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تخصص 1 دجن الوحدةالخامسة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن الحيوي في نظافة حظائر مزارع الدواجن والتخلص من الفضلات 


تقييم مستوى الأداء ( مستوى إجادة الجدارة ) 


تبعأ من قبل المتدرب نفسه وذلك بعد التدريب العملي وأي نشاط يقوم به المتدرب 


تعليمات 
يعد الانتهاء من التدريب على 101000 قيم نفسك وقدراتك بواسطة إحمال هذا التقييم الذاتى بعد 


ك متسو قن | لعناصدى] انكو سو ناف وو ااه 10 احا سالاد اق تسوس و لان 
رة» وذلك بوضع م مستو 1 و 
موه قابكنة" كيد تاسنابيق طبع السرؤية يق ا نشانة الشاهدة بذاك 


00 


مستوى الأداء رهل أتقنت الأداء) 














يكية ا مضي لد حمر :| لقتو ا كرا لديز ) الدكورة إن نرونة الاها ف الكل أن مانيو فا 
الفظلوي روف بكالة وحزد مره دق الفافف (80) زو حوفي | حدمي إغانة الخلونت على هذا" التشاظ سه 


أخرى بمساعدة المدرب. 
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تخصص 1 دجن الوحدةالخامسة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن الحيوي في نظافة حظائر مزارع الدواجن والتخلص من الفضلات 


تقييم مستوى الأداء ( مستوى إجادة الجدارة ) 
يعبأ هذا النموذج عن طريق المدرب 





اقم المكداوت؛ 0 
رقم المتدرب: ا ا ماو وو تمد العا ل 3 202 1 
كل بند أو مفردة يقيم ب ٠١‏ نقاط 
العلامة: 2-2 الحد الأدنى: ما يعادل 7/١‏ من مجموع النقاط. 
الحد الأعلى: ما يعادل 7٠٠١‏ من مجموع النقاط. 

بنود التقييم النقاط 
-١‏ ص لي 
- ا لل سل ٍت ل 
3 اس سم و ا م ع تسم و في ب 
غ- بب 2000000000 
م- 00 
ل ا ا ا ك2 
/- 111111171000000 
/- 8ب-س00ب00ب0ببذد-د-د-د-د-د-د“ 0000000 ا[ 200000000 

المجموع 
ملاحظات: 


 ١1١ا/-‎ 
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تخصص 1 دجن الوحدةالخامسة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن الحيوي في نظافة حظائر مزارع الدواجن والتخلص من الفضلات 


تدريب عملي إضافة إلى تدريب نظري 
(يقترح هذا التدريب من قبل المدرب) 
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تخصص 1 دجن الوحدةالخامسة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن الحيوي في نظافة حظائر مزارع الدواجن والتخلص من الفضلات 


ملحوظات المتدرب في التطبيق 
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تخصص 41 دجن الوحدةالخامسة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن الحيوي في نظافة حظائر مزارع الدواجن والتخلص من الفضلات 
تعليمات 


اكت 


للش لسبتستحصصصي7 .ري 


الأمن الحيوي 
أنظمة الأمن الحيوي ب غسل الأقفاص وتنظيفها 




















تخصص 1 دجن الوحدة السادسة 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن الحيوي في غسل الأقفاص وتنظيفها 


الوحدة السادسة : أنظمة الأمن الحيوي في غسل الأقفاص وتنظيفها 
المقدمة 
الأمن الحيوي يعني النظافة بما كل ما يفهم عن النظافة؛ يجب أن يعلم ليتم تطبيقه للعمل © بيئة 
خالية من الأمراض. وبما أن أقفاص أوصناديق تحميل الدجاج من وإلى المسالخ والفقاسات تحتاج منا 
المعرفة الكاملة لكيفية الغسل والتطهير باستخدام المواد المنظفة والمطهرة وذلك لمنع حدوث أي عدوى 
يمكن أن تتم بواسطة نقل دجاج مصاب أو صيصان مصابة. 


الجدارة: 
معرقة المتدرب لإجراءات نظافة وتطهير صناديق الدجاج. 


الأهداف: 
عند ذياية هذه الؤخدة يضنبح التدوب باذ اللةاقادرا عل 
.١‏ أن يعرف أهمية غسل وتطهير الأقفاص لمنع الأمراض. 
اديرف نضينية الكطافة :و القطييق 
أن سن قنواى النكطافة سكج وا لطوراك العا 


مستوى الأداء المطلوب: 
أن يتقن المتدرب الجدارة بنسية ./5١‏ 


الوقت المتوفع للتدريب: 
5 ساعات 


الوسائل المساعدة: 
.١‏ السيورة. 
”. الصور الفوتوغرافية. 
". زيارة مصلح لمعاينة كيفية غسل الأآقفاص. 
؛. عينات من مكائن ومعدات النظافة. 


1١75١ 
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تخصص 41 دجن الوحدة السادسة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن الحيوي في غسل الأقفاص وتنظيفها 


أنظمة الأمن الحيوي في غسل الأقفاص وتنظيفها 
يمر إنتاج الدواجن بمراحل هي: 


المرحلة الأولى: 

الآأمات وهي التي تنتج بيض التفقيس ويتم ترحيله إلى الفقاسات والتي عادة تبعد عدة كيلو مترات 
عن مزارع الآمات. وتستخدم أطباق لنقل هذا البيض إما مصنوعة من الورق وهذه تستخدم لمرة واحدة 
فقط. أو مصنوعة من البلاستيك والتي عادة ما يتم غسلها وتطهيرها قبل عودتها مرة أخرى إلى مزارع 
الآمات. ويجب أنءقكم غمابات العمل والتظهير يعدن شديد لخهاسية الوضع عن" الأناث تظبيقا لبرامج 
الآأمن الحيوي للحيلولة دون دخول عدوى من خلالها. 


ا 





شكل (43) صناديق نقل البيض 
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تتخصص 1 دجن الوحدة السادسة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن الحيوي في غسل الأقفاص وتنظيفها 


المرحلة الثانية: 

عند إنشاع الصنيصياق من الفقاهات تمهيدا لشرحياها إلى مارغ اللاحه أو البياض» عاذة قعه تساف 
عدة كيلو مترات ويممكن نقل الصيصان 2 كراتين من الورق» وهذه أيضاً تستخدم لمرة واحدة فقط ولا 
يجوز إطلاقاً إعادتها إلى الفقاسات مرة أخرى»: ويجب إحراقها مباشرة بعد تفريغ الصيصان منها. و 
الشركات انكييرة يه ابدام بمتادرق بالاسفيق لنفل الصيصان عن الفتقاسة إلى الزارع: الف شيع 
لنفس الشركة وي هذه الحالة يتم غسل وتطهير هذه الصناديق بعد عودتها من المزارع» وأيضاً يجب 
تطبيق أنظمة الآمن الحيوي ثش ذلك بغسلها وتطهيرها بمجرد عودتها إلى الفقاسة. 





شكحل (::) صناديق الصيصان وهي فارغة 





شكل )200 صناديق الصيصان وهي معبأة 
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تخصص 1 دجن الوحدة السادسة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن الحيوي في غسل الأقفاص وتنظيفها 


المرحلة الثالثة: 

وهي عملية نقل الدجاج من مزارع اللاحم إلى المسلخ وعادة يبعد المسلخ عدة كيلو مترات عن 
المزرعة» وتستخدم # هذه المرحلة أقفاص بلاستيكية تتم تعبئّة الدجاج فيهاء وهذه الصناديق تستعمل 
باستمواق تتفل الحا نتن مزاوع اللاهم إلى النسله ويفا ان لساك يعفر بوره لتحمي الجاع كيه من 
مزارع عديدة لذا يجب غسل وتطهير أقفاص الدجاج الحي بعد التفريغ مباشرة. وش المسالح الحديثة 
تستخدم ماكينات لغسل الصناديق حيث يتم غسلها 4 مرحلتين: الأولى الغسل باستخدام المنظفات» 
والمرحلة الثانية التطهير بمطهرات» وهذه مرحلة أساسية لقطع دورة الميكروبات من عدة مزارع جديدة» 
وهذه تعتبر من النقاط الحرجة ش تطبيقات الآمن الحيوي بمنع وصول الآمراض للمزارع عن طريق المسلخ 
ويجب التأحد من أن جميع الصناديق أو الأقفاص لم غسلها وتطهيرها عيدا ويجب أخذ مسحات دورية 
روتينية من هذه الأقفاص للتأكد من خلوها من الميكروبات الممرضة. 

وهناك مرحلة متممة للمراحل السابقة وهي غسل وتطهيرا السيارات إذ يجب غسل السيارات جيدأ 
السيارة تم تطهيرها. 
نستخدم مادة البيدروكلوريك أسيد لإزالة بعض المواد اللاصقة. أما المطه رات مثل اليود ورباعيات 
الأمونيوم وهي منظفات ومطهرات 2# آن واحد. 





شكل (5) أقفاص نقل الدجاج الحي 
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تخصص 1 دجن الوحدة السادسة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن الحيوي في غسل الأقفاص وتنظيفها 


التدريب العملي 
“- حيفية نظافة الأقفاص وتطهيرها. 
© الغسل بالماء. 
ف" لسعاي 
4-- ككلافة وتظيير كنتاديق الضيصان: 
احضر صناديق وأطباق بيض: 
أ- قم بغسل الأطباق والصناديق بالماء والمنظف. 
ب- أغمر هذه الصناديق والآطباق ثش مطهر ثم قم بتحضيره حسب التركيز المطلوب. 
"- اشرح كيفية غسل السيارات التي تحمل هذه الصناديق. 
2-1 غسل السيارة بالماء بالضغط العالي والمنظف. 


ب- تطهير السيارات بمطهر مناسب. 
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تخصص 1 دجن الوحدة السادسة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن الحيوي في غسل الأقفاص وتنظيفها 


0 


أسئلة في الوحدة السادسة 


س”: عدد ثلاثة من المنظفات المستخدمة؟ 


-١55- 


تتخصص 41 دجن الوحدة السادسة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن الحيوي في غسل الأقفاص وتنظيفها 


إجابة الامتحان الذاتي رقم( ) 


رقم السؤال: ا ا ا ااا اا ا ا 5270000 
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تخصص 1 دجن الوحدة السادسة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن الحيوي في غسل الأقفاص وتنظيفها 


تقييم مستوى الأداء ( مستوى إجادة الجدارة ) 
تبعاً من قبل المتدرب نفسه وذلك بعد التدريب العملي وأي نشاط يقوم به المتدرب 


تعليمات 
يعد الانتهاء من التدريب على 101000 قيم نفسك وقدراتك بواسطة إحمال هذا التقييم الذاتى بعد 


كك خسو قن :| لمتاصدى ]لكو سود اناف ورك طالافة 1ن احا سف الام انق | تعس و ان 
رة» وذلك بوضع م مستو 1 و 

هوم قاطلنة كيه الكتبيق صنء السرؤمةيف انشانة الشاضتة بذك 

امد التشباط القدرييى الذى تم التدرف علية 


مومه 


مستوى الأداء (هل أتقنت الأداء) 














محت :1ق فرق لاع اتصريد مدر انار الشوه )1 زةككور وق در ] ذهإن: اكيم ]1 نوا ديه فائل 
لتقل و ريق وفالة ور ويه فتن الشاكبة (40) زه موف ) فكت «إماوة الستوس علق هوا لاط مره 


أخرى بمساعدة المدرب. 
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إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن الحيوي في غسل الأقفاص وتنظيفها 


تقييم مستوى الأداء ( مستوى إجادة الجدارة ) 
يعبأ هذا النموذج عن طريق المدرب 
اسم المتدرب: 006 ش””0)97#(نز99990 11 1111 التاريخ: / / 
رقم المتدرب: سمي ا 2 3 5 
كل بند أو مفردة يقيم ب ٠١‏ نقاط 
العلامة: 2 الحد الأدنى: ما يعادل “2/8٠‏ من مجموع النقاط. 
الحد الأعلى: ما يعادل 7٠٠١‏ من مجموع النقاط. 


بنود التقييم التقاهل 





ملاحظات: 
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تدريب عملي إضافة إلى تدريب نظري 
(يقترح هذا التدريب من قبل المدرب) 
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إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن الحيوي في غسل الأقفاص وتنظيفها 
ملحوظات المتدرب فى التطبيق 
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الآمن الحيوي البيطري ثش المفاقس أو معامل التفريخ 
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تخصص 41 دجن الوحدة السابعة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي البيطري في المفاقس أو معامل التفريخ 


الوحدة السابعة : الأمن الحيوي البيطري في المفاقس أو معامل التفريخ 
المقدمة 
نجاح صناعة الدواجن هو إدارة عمليات الإنتاج حسب الشروط والمواصفات التي يتطلبها أي قسم 
من الأقسام وأحد مفاتيح النجاح هو إنتاج صيصان نظيفة وصحيحة خالية من الميكروبات المرضية»؛ وهذا 
يتطلب القواعد الصحية منذ استلام بيض التفريخ بل قبل ذلك 4# مزرعة الأمات التي تنتج بيضاً نظيفاً 
خالياً من العناصر المرضية حتى خروج الكتكوت بل أي ما بعده حتى وصوله المزرعة التي سيربى فيها. 
الجدارة: 
معرفة المتدارب لأهمية الأمن الحيوي والإجراءات المطبقة 2 المفاقين. 
الأهداف: 
عن دهاية هذه الؤجدة يي القدرت ادن اللة :قازرا غلن: 
3 هده العوامل اليافة ف امن اماف 
؟. أن يعرف كيفية التعامل مع جميع عمليات تطهير الدخول للمفقس والخروج من المفقس. 
عرفب كك نو تظل فنو فم وير فنوفه لين 
مستوى الأداء المطلوب: 
اسفن لوف انا تس ا 
الوقت المتوفع للتدريب: 
؛ ساعات نظرية » 1١‏ ساعات عملية 
الوسائل المساعدة: 
.١‏ السيورة. 
". الصور الفوتوغراضية. 
؟. أشرطة الفيديو توضح معدات النظافة والتطهير وجميع تطبيقات الآمن الحيوي. 
غ. زيارة أحد المفقاس لأحدى الشركات الكبيرة. 


اه 
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تخصص 41 دجن الوحدة السابعة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي البيطري في المفاقس أو معامل التفريخ 


الأمن الحيوي البيطري في المفاقس أو معامل التفريخ 


إن إجراءات الآمن البيطري 2 المفقس هامة جداً لإنتاج كتاكيت نظيفة صحيحة خالية من 
الميكروبات المرضية وهذا يتطلب تطبيق القواعد الصحية منذ استلام بيض التفريخ بل قبل ذلك 4 مزرعة 
الأمات التي تنتج بيضاً نظيفاً خالياً من العناصر المرضية حتى خروج الكتكوت بل إلى ما بعده حتى 
وصوله المزرعة التي سيربى فيها. 

وكلما زادت نظافة المفقس وشددت الإجراءات الصحية فيه يتوقع أن تكون الكتاكيت المفقسة 
المنتجة أفضل وأصح وأجود. وآي فققفسة خالية من الميكروبات المرضية ستبقى خالية منها فقط إذا وضعت 
صناديق نظيفة ونقلت إلى غرفة نظيفة تتنفس هواء نظيفاً تم تنقل إلى مزرعة نظيفة بواسطة نقل (عربة 
أو سيارة) نظيفة. 

ومن العوامل البامة 4 أمن المفاقس البيطري: 
-١‏ تصميم المفقس وموفعه: 

يجب أن يكون موقع المفقس بعيداً عن مصادر الميكروبات المرضية للدواجن مثل مزارع الدواجن 
ومصانع منتجات ومخلفات الدواجنء والمختبرات»: ومصانع الأعلاف والمسالخ وكلما بعد المفقس عن هذه 
المراكز كان أكثر أمناً. وبرغم عدم تحديد المسافة بينه وبين هذه المراكز ننصح بأن لا تقل بحال عن 
دكم وبكلمات أخرى أن يبنى المفقس 4# مركز دائرة قطرها ٠١‏ كم خالية عن مصادر العدوى 
المذكورة. 

أما تصميم المفقس فقد وضعت شركات المفاقس العالمية ذات الخبرات الواسعة تصميمات عملية 
جيدة وغالباً مباني مسبقة الصنع سهلة التركيب والتنظيف والتحكم تعتمد سير العمل باتجاه واحد يبدأ 
بغرفة استلام البيض الواصل ثم تفريغه إلى صواني الحاضنات ثم الحاضنات فالفقاسات ثم غرف الفرز 
والتجنيس ثم التعبئة والتحميل. ويتم التنظيف والغسيل والتطهير بسهولة ويسر وبانتظام. ولنظام التهوية 
نفس الآهمية ويجب تصميمه بحيث يمنع إعادة دوران البواء والغبار الملوث. 

وننصح بإضافة أنظمة وأجهزة تعقيم لكل من البواء والماء والصرف الصحي للمفاقس. وتتوفر مثل 
هذه المعدات 4# الأآسواق ومنها ما يعتمد على التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية والترشيح (الفلترة) وغيرها. 
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تخصص > دجن الوحدة السابعة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي اللأمن ا لحيوي البيطري في المفاقس أو معامل التفريخ 





شكل (41) تصميم المفقس من الداخل 


؟- التصحاح الجيد ©11751612 2000): 

إن«الفوافل القن ماهس 2ه الحصول عن كجاكيت خالية من السبيات المرضية هن نظافة وضع 
الققي وطاريقة سير العول والحركة ااه واتحن. والقيونة الضيوظة السية 

التقنيات المطبقة والتي ينصح بها لتقييم الحالة الصحية للمفاقس التجارية تعتمد على زرع عينات 
من الزغب» وتحديد الميكروبات الموجودة 4 هواء المفقس والزرع من عدة أسطح من المفقس (حاضنات» 
وفقاسات» وغرف وعربات» وصناديق). 

وقد بينت بعض البحوث أن العد البكتيري لقشر البيض هام ويجب أن يبقى العدد قليلاً عند إتمام 
عملية الفقس. وقد وجد أن # بعض المفاقس سيئة الإدارة فطريات ضارة. ولإنقاص التلوث البكتيري 
للبيض والكتاكيت المفقسة يجب إبقاء غرف التفقيس خالية من مصادر التلوث التي تصبح منتشرة 2 
البواء. ويجب أن تكون صواني البيض نظيفة وتغسل وتطهر دورياً ودائماً قبل وضع البيض فيها ويتم هذا 
يعي بلا عوط وستخات رسخا ور ونا مسي 3 هناها وأبناة:الساكن و اليا ررقم ركدها بمناونر ]و لتخيرهنا 
بغاز الفورمالدهيد. وكثيراً ما تبخر الصواني المملوءة بالبيض معاً عند نقل البيض إلى الفقاسة. وقد يتم 
تبخير خفيف أثناء الفقس (عند فقس )7٠١‏ بوضع صوائي من الفورمائين السائل أو مناشف قماشية مبللة 
بالفورمالين السائل والمهم هو أن يكون تركيز الفورمالين ضعيفاً لتجنب أذى الكتاكيت 
الفقدةواكيايها لونا أسفر فاقع بسر الناظرين. 
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ونشير إلى أن التبخير بالفورمالين يؤدي إلى زيادة وشدة العدوى الفطرية بدلاً من القضاء عليها 
ولبذا يجب استخدام مطهر آخر للقضاء على الفطور عند اكتشافها ونؤكد على أن التبخير لا يفني عن 
الغسل وأبداً ولكن يدعمه ويقويه. 

وعندما تفقس الكتاكيت فإنها تكون رطبة مبللة بالسوائل التي تجمع البكتيريا من الصواني 
والقشور والبواء ويشكل الجو الرطب الحار والسوائل بيئة ممتازة لنمو وتكاثر البكتيريا بسرعة كبيرة. 
وكلما كانت البيئة نظيفة والبواء نظيفاً كلما قل وتأخر نمو البكتيريا وتكاثرها وبالتالي تقل عدوى 
الكفاقيى (مقاذ النهاب السو 

وضن البام عدا عن إخراع الكداكيت من الفعانتات ون :هذه القعاساث قور وعطوين مناسب 
وتركها فترة لا تقل عن نصف ساعة غارقة بمحلول هذا المطهر ثم نقوم بغسلها الروتيني بالماء والصابون 
ثم نعيد تطهيرها ثانية (بتبخيرها) قبل إدخال البيض فيها. إن غسل ماكينات التفقيس بعد إخراج 
الكتاكيت المفقسة منها قبل تطهيرها قد يؤدي إلى نشر البكتيريا والفطريات منها (إن وجدت) إلى جو 
الغرفة وتلوث البواء ومن ثم العودة إلى الفقاسات بعد إدخال البيض فيها. 





شكل (1) عملية غسل مكاتن التفريخ 


هي السجلات التي تبين مصدر بيض التفقيس وتظهر تعدد أو توحد مصدر البيض وهل هو من 
مزرعة أو سلالة واحدة أو أكثر وهناك ميل لتربية الآمات 4 مزارع كبيرة لإنتاج البيض المطلوب وتجنب 
كلظ البزهن الوارة بدن مصاةر بنخطلف قري الإنكاح ينيف تكتلت الأشراع فا الخلفية الجرخرمية والدداضي1 
والوواقية:وإذ] حقظ الآماد كالية من البكرويات العرظة وقذيم عق عايهة مكاشية ظإنها نتم يض 
تعليف] قبن ته كذاكين لكايه سعيحة. وتحان مداعة القطيع الوااحد كه سرك مغين مير شام 
عند تعدد الأفواج يظهر أثرها الصحي والاقتصادي على الكتاكيت الناتجة © مزارع التربية. 
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تخصص 41 دجن الوحدة السابعة 
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وعموماً ننصح بالإقلال قدر الإمكان من عدد مصادر البيض وأن يجمع البيض المتقارب الأعمار 
(الآمات) 4 حاضنات إذا لم نتمكن من تحضين وتفريخ كل فوج لوحده. 
باتا تفريخ البيض من فوج مصاب بمرض تنتقل عدواه عن طريق البيض «السالمونيلة والميكوبلازما مثلا). 
2-6 مجنسو الكتاكيت: 

يفوية اكفاضى تين اتلكى كس القهض (الأساف والسامنرعاة#والمزوه أشيانا» إل كور 
وإناث بعد الفقس ويقوم بهذا فريق عمل خاص بالمفقس أو يعمل مع عدد من المفاقس ويقوم هذا الفريق 
أيها (انسانا)»بالتاقيت كه مرف ساوداكفكة الفقيى ايسايق التحنيين: ريغت النزاء القريق يقواعف لمر 

أل معقوني الك نكيم شن قحك وو مينر ا ليوا لفقل الأسرامنوكفروهن إذ] اكات تفسلية 
الخطر. ويجب تقديم حافة التسهيالات والآدوات لبم بحيث تبقى 2 مفقس واحد ولا تنتقل لآخر (الألبسة 
والمحاقن وغيرها) ويجب عليهم أن يخلعوا ألبستهم وأحذيتهم ‏ مكان نظيف ويفتسلوا ثم يلبسوا ثياباً 
واقية ويجب أن يكون هذا بمستوى نظافة فريق وعمال وموظفي معمل التفريخ. 
6- سيارات نقل الكتاكيت وبيض التفريخ: 

ينقل بيضص التفريخ من مزارع الأمات إلى المفاقس بسيارات خاصة محيفة. وهذه يجب تنظيفها 
وكماوي ها جوز ا كن قله رحس وه (15تك] تف وققل ا السفىوة اككو مر سروف ات 

وكنقن الكداكيف مين تققد إل #موازع الدربية مشيازاك امن هود اكه النسين ار :(احياناً) 
أصحاب المزارع وتآأتي هذه السيارات لحمل ونقل الكتاكيت من وإلى مناطق مختلفة ولا بد من التأحكد 
من اكلا فكي شويرق ] مكله) رصلة لخ" اللفقددح واتطاس اع نقد يرسا قل موا نامدن قال ود 1 [ لا 
استلام الكحتاكيت مع انتباه خاص لعجلاتها حيث يجب أن تمر حوض (مغطس) المطهر 2 مدخل 
الي 
العدوى. 
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شكحل (1:) سيارات نقل الصيصان 


1- صناديق أو أقفاص نقل الكحتاحكيت والبيض: 


تتتفيء ينض الفاشس منتاذيق بلاسنيك لتقل الكناكيت عن اقفن إلى المنثارت وضنود ينا إن 
المفقس وأحياناً بيض التفريخ ينقل أيضاً ب صناديق بلاستيك. وهذه الصناديق يجب أن تنظيف وتغسل 
وتطهر بعد كل نقلة وإلا فقد تصبح مصدر عدوى خطر لكل من بيض التفريخ والكتاكيت المفقسة 
إعبافة إلى إنصبالا البكروياك إلى مبتى وموظع الفقون. ويف حمطن الدول قد تهرك فاص تل 
الكتاكيت عدة آيام ب المزرعة قبل إعادتها إلى المفقس وهنا يجب افتراض تلوثها وعدواها ويتم التركيز 
على تتطايقها وقماميرهنا: 
ومن الناحية الصحية يفضل استخدام صناديق بيض وكتاكيت كرتونية تستخدم لمرة واحدة 
فقط ولكن هذا أيضاً يرتبط بالجدوى الاقتصادية وإمكانيات المشروع والبلد وعند إجراء الحسابات لا 
تنس أن تدخل أثمان المنظفات والمطهرات اللازمة. 
أولاً: الجهاز الإداري 
-١‏ يجب التقليل من زيارة الفقاسات والسماح فقط بالزيارات التي لبا أهمية قصوى. 
؟- يجب ترتيب الزيارات مع الإدارة وإدارة ا لإنتاج والمختبر. 
"- يجب اتباع تعليمات الإجراءات الوقائية لدخول هذه المرافق من قبل جميع زوار الفقاسات. 
4- يجب الاحتفاظ بدفتر خاص لتسجيل الزيارات لكل المواقع؛ وقت الوصولء وقت المغادرة : 
اليدف من الزيارة: 
ه- بعد زيارة أي قطيع مريض يمنع زيارة أي فقاسات أخرى إلا بعد مرور 77 ساعة على الأقل. 
- تجدين الزيارات للمزارع المريضة لأشخامن المختصنيق والمصرع ليم. 


/7- زيارة الموظفين للفقاسات يجب أن تقتصر على فقاسة واحدة # اليوم. 
-١ "8‏ 
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1 قافن ريق توييك: و وسو كفا ماني كوف | الا | يد قفي نانف و لاقت وى روي] وتاك ويد اكد 
الكرقنانة والقوافين الوفانية ]لامنة: 

8 نمطي الاسدزف كارن قو يكام ابسن الزمزوا كنكل لاه ووس هلق ككن قر لس رقم 
الوصول ووقت المغادرة والبدف من الزيارة. 


ثانياً: الإجراءات والواجبات اللازم اتخاذها عند زيارة الفقاسة 

الأكؤذاك تت العاملوق: الوا كرو 

-١‏ استدعاء مدير الفقاسة أو مساعده أو أحد العاملين بالفقاسة. 

5 ,فى ازول اننا كت سن ار قرهل بدو الشخصن ا الصداته اسوك زاج ورسد ا لمان د 

*- تغطيس الأرجل ‏ حوض التطهير عند باب الدخول. 

4- الدخول إلى غرفة خلع الملابس وأخن الإجراءات الوقائية. 

ه- كافة ما قد يحمله الزائر من أدوات أو دفاتر أو أوراق يتم تركه 4# غرفة خلع الملابس. 

5- الاتجاه إلى الدش لآخذ حمام بالماء والصابون والشاميو. 

'- الاتجاه إلى غرفة نظيفة دون ملابس أو أغراض وارتداء الملابس الخاصة بدخول الفقاسة وهي: 
الأفارهول - الحذاء - الطاقية. 

/- يتم تدوين المعلومات الخاصة خ دفتر الزيارة إذا كان من غير العاملين 4# نفس الفقاسة. 

4- آي زيارة للفقاسة يجب أن تتم ش آول اليوم. 


الحمامات: 
رشن اوور | كلم الكلابيى ١|‏ ساذفاك؟ | "“الدكن ١‏ .مناشنة .ماين جديد: 























؟- غرفة الدش: تجهز بماء حار وبارد وصابون وشامبو ورف. 
*- الغرفة النظيفة: تجهز بعلاقات عليها مناشف وأرفف توضع عليها الإفرهولات النظيفة مفرزة 


2-00 مسئولية مدير الفقاسات أن تكون الحمامات مرتية ونظيفة بصمة مسثتمرة. 
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تخصص 41 دجن الوحدة السابعة 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي البيطري في المفاقس أو معامل التفريخ 
الفرقالمسائندة: 
1- وحدة الصيانة 


الصيانة الدورية والبامة لبذه المعدات بواسطة الفنيين التابعين للفقاسة وعدم طلب أي فرق لإجراء 
أي صيانة كانت داخل الفقاسة إلا 4 الحالات الضرورية. 

تحن شرك كاك قاب مساك زاداؤلك السينانة لأ انتما لبوق المفابينات كمد معد زا 
للعدوى ونقل الآأمراض. 

على عمال الصيانة تنظيف وتطهير المعدات والأدوات وصناديقها قبل وبعد القيام بأعمال الصيانة. 
مسابو وفعي قوت اعنم نش وجف الساكدورو نيا اد تكلا فنيننا وك وير قن ادي 
لأيكانها أو .إن سيازة الضيانة: 

فرفة سيان المولنانن كم طلبها عدب جاخ الفقانة م اكنك اده الاجزايات الوفافية: 


ب- على أعضاء فريق الصيانة اتباع التالي عند زيارة الفقاسة: 


ا 


19ب 
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التوقيع ب دفتر الزيارة مع توضيح وقت الزيارة والغرض منها وآخر موقع تمت زيارته لكل فرد. 
على جميع أغراد فريق الصيانة خلع ملابسهم الداخلية والخارجية 4# غرفة الخلع و الاستحمام 
بالماء والصابون والشاميو. 

بعد انتهاء الصيانة يجب إعادة غسيل وتطهير مقطورة الصيانة وتبخيرها من الداخل عند مدخل 
الف قي مدا دزنيا: 

إذا لزم دخول سيارة أو مقطورة الصيانة فيتم غسيلها عند البوابة بالماء والمطهر ثم يتم تطهير 
الكابينة بالبخاخ المطهر. 

على جميع أفراد الصيانة دون استثناء التقيد بالإجراءات الوقائية الخاصة بدخول الفقاسات. 


-1 
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فرقة التحصين الخاصة بالفراخات وأي فرقة مسانئدة لبا يتم دخولبم وخروجهم عبر المدخل 
المخصص له بعد اتباع كافة الإجراءات الوقائية تحت إشراف الطبيب المسؤول عن التحصين 
وارتداء الزي المخصص لبذا العمل. 

يمنع تجول عمال التحصين داخل المبنى ويقتصر سيرهم ما بين غرفة فرز الصيصان وغرفة انتظار 
الصيصان وغرفة التحصين. 
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تخصص 41 دجن الوحدة السابعة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي البيطري في المفاقس أو معامل التفريخ 


د- فرقة فرز الصيصان: 
-١‏ يتم دخولبم وخروجهم إلى مبنى الفراخة من المدخل المخصص لبم بعد كافة الأجراءات الوقائية 
تحت إشراف مدير الفراخة أو مساعده وارتداء الزي المخصص لبم. 
؟- يمنع تحرك هذه الفرقة داخل مبنى الفراخة إلا ضمن مناطق عملهم وهي من غرفة الفقاسات 
وغرفة الفرز وغرفة الصيصان وذلك أيام الفقس وساعات إخراج الفقس. 


مكافحة ناقلات الأمراض : 
1ل بإق'مسكولبةميكافحة انأفلات الآمراض تع على هائق جميع العامليق دك الققاييات: 
5ت يشب القيئق على ننالطكوو البريةةةوالتسيواخاف الألبدة م كول السانياث رتح عه افا دا 
العاملين -- بالفقاسات بأي نوع من طيور الزينة أو الحيوانات الأليفة. 
؟- يجب التخلص من الفئران والقوارض لأنها تنقل أمراضاً خطيرة ويجب اتباع برنامج نشيط لمحاربة 
الفكراق وذنك عات تكد ا الستموهواتحنافي: الكاهية لتر ن: 
أذ يحم مها رز انعن الفظل هل و لعك يان ف كنا ءلقوافة ونم ناكل اناف 
نخلافة الفراكة: 
-١‏ النظافة الخارجية يجب أن تتم مرتين أسبوعياً 4 الأيام التي ليس فيها تفقيس. 
8 يع سم حلفت من كناك ومتاطق القرائكةه سراك اسنتوعيا ويقد الكغلطن متها عن طويق 
سيارة المخلفات. 
9د يق شيل لشن كائناذ باشاءيوا الطيثر' أ رين رات انعا وضركة الكدماك والفمل فيل وتظين 


بعد كل عملية. 
غ- الآيام التي ليس فيها تفقيس يتم رش كاقة الفقاسات بمادة مطهرة واستعمال محلول الفورمالين 
بنسية 7/. 


غرفة استبقال البيض والتعريب: 
23:يحه إن يكون | لزراء يها تالا آقاء القدارع معادلا كن هيلا : 
يهان شرقة قوز البيدالدكول او الخبروع من الكان الحضعن لوعن اقناء كاف الإجرادات 
الوقاكية وضبرورة انتتهمال المظيو الخاض هالأيدق قبل مباقرة العمل نظ الغرق. 
"- يمنع تحرك الفرقة داخل المبنى إلا ضمن مناطق عملهم وهي من غرفة استلام البيض غرفة 
التعريب/اكمر التكلن/ مستودع التبصى /تغرفة التدهتة/ غزطة الخضانات دن حمة وخول البيض: 
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تخصص 41 دجن الوحدة السابعة 
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:- الالتزام بقواعد النظافة و أساليبها وعدم تلوث الآرض بالبيض المكسور ورفع المخلفات عن 
الأرض أولاً بآول واستعمال المطهرات والسطول والإسفنج وجمع البيض المكسور والمخلفات 2 
سطول بلاستيكية كبيرة. 

4- بعد فرز البيض وتصنيفه وتحريكه إلى مناطق يتم جمع الكرتون الفارغ + الأطباق وتحمل 2 
سيازات الخدمات لإرمتالبا للمعرقة ويمنع قسلية الكراتين آو الأظباق لأى بجهة لاستقلالا: 

أنه عسل الغوطة ياخاء من انقياء:المرز سباشتر» رفسل وتطيير :كانه الأذوات والسى الى اتات نه 
هذه المنطقة. 

-'٠‏ يتم تبخيرهذه الغرفة بغاز الفورمالين مرة واحدة كل أسبوعين. 

7 :بكي هذه الفرفة ساعد ة (الخدمات) والمظهرمردين أسبوعيا. 

6 استوووة از تكو نكاهة الأبواتمعلقة سواء اضاء لحمل أؤأى :وك 

-٠‏ حافة المجاري أو الجرلات والأغطية ترفع وتغسل يدوياً وتطهر كل يوم بوضع المطهر فيها. 

مستودع البيض: 

523 هتكن ايكون الوا نف الدومدهويها زاكيا الوا الاك يحي اومطيين متزناقا لانم 

؟- يقتصر الدخول لمستودع البيض على مدير الفراخة ومساعده. 

-٠‏ نظراً لارتفاع نسبة الرطوية دائماً 4 هذه الغرفة وتدني درجات الحرارة فإنه من الخطر أن تتجاوز 
نسبة الرطوبة 770 وأن تتدني درجات الحرارة عن ١4‏ درجة مئوية حتى لا تتسبب الآولى ل بناء 
غطريات والأخرى نفوق الآجنة» ويجب أن يرش هواء الغرفة كل ”؟ ساعات بالمطهر عبر جهاز 
رطوبة أو بخاخ بمؤقت زمني وعلى مدار الساعة. 

غ- تغسل أرضية وجدران هذه الغرفة مرة واحدة كل أسبوع. 

26 وت ساكل وذو الفزسةتو ربك ل تشدين إذا متكي العم هلش الاميوة انيد اله ويه 
الستودم بعوة يخ قايقه السشظيو لل زناتوهى كال 

1- إذا وجدت طفايات مجاري فهذه تبعاً بالماء وتفسل يدوياً بالماء والمطهر كل يومين ويوضع فيها 
مطهر. 

قرفة الخنصنانات: 


- يجب أن يكون البواء 3 هذه الغرفة وك : 
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إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن ا لحيوي البيطري في المفاقس أو معامل التفريخ 


”- المنطقة من جهة الإيداعات يجب أن تكون نظيفة جداً ومطهرة جداً ويتم غسل الأرضيات 
والحدران اناه والظير مع كل أبزاعنك اللحصنانات واستعمال ناكينة التنظيف ذلك وتطئيز 
الأرضيات. 

حك كيت الأوكدياف :دا كل المسناناكق جاكاء والظهو :وسح الآفواتي والعدرانة ة وكا سسب 
البؤاف؟ الكل الجكتانات اناف ولوس 

4- إذا كان بزنامج الإيداغات عاديا يتم قبخير الخضانات كل أسبوع يعد الإيداع لليوم الرابع 
وإذاكان برتامي الإبداغات مضقوط يتم القبخيريس الإيداء هنية فحاوز الأحنة تةساغة. 

8ت :يكم الضوهيا تكلاكة'إبيظة الحصاتاف من لقان باسكوان فوط ومطهر. 

5 :يثم ] شيوغيا تناف بخرلاف الثيوية ومتحها بالفوظ واالظهن: 

وك التطلفة قن جعهة تقل النيط :يا لفقارناخ يجب خسلها باكاة :وا الطهوكيل كل نقلة مواضرة 

- داخل الحضانات من جهة خروج البيض الأرضيات والجدران والأبواب تمسح بالفوط وماء ومطهر 
يه كن ندل ايفن 

هه الأدو انج سحي اك او الشركة تفيل ا لاقو وا ماب والخلين فرضة )سيوف 

-٠‏ كابينة الأكزوزت فوق السقف للحضانات تمسح بالفوط والماء والمطهر كل شهر. 

.نكل :إن 4 اسبوع يم عسل الحصاثات وتطييرها من الذاكل ودف هركاف العريات 
و التاقرة فيال تسوانة وفقل فك السك قد وى الوافل عاتن ال وسار توه | الس 5 ده 
ويعاد إدخال العريات بنفس التريتب إلى الحضانة وتشغيلها. 

8 بيه ردن هذه القرظة مدر نه لاسرع دل الات الأبز عات الحادية ومتركنه إذ وج مرفاهها 
مضغوطأً باستعمال مطهر أو فورمالين. 

؟1- حافة البالوعات تفسل يدوياً وتعباً بماء كل يومين ويوضع فيها مطهر. 


غرفة الفقاسات: 
[2 7 الرواة كه هذة ا لدرهة بهي ايكون مقدلا (31 :©" استعنان كا ونا خا الأنكرو يع نأو عوجي ده 
الحالات الأخرى. 
6ك تمن لقنن سباكر ةينه عمل وتظييز كتاك الأكرووت للنساسات وفظين كامل العركة أرسنا 
وتكناراناً ومقفاً كتاملا للففائنات الواائخل والخارع: 


7 يتم غسل الأكزوزت أو الدرحت من الخارجح مرة واحدة جل أسبوع. 
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إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن ا لحيوي البيطري في المفاقس أو معامل التفريخ 


غ- يتم تبخير الفقاسات بالكميات المقررة قبل الإيداع. 

4- يتم غسل الأرضيات بالماء والمطهر بعد كل نقل. 

1- يتم تبخير الفقاسات بعد النقل بالكميات المقررة وحسب الشروط المطلوبة. 

'- بعد 1 ساعات من التبخير الثاني يتم استعمال الفورمالين السائل بسكبه 4 الصواني المخصصة 
وبالكميات المقررة وحسب البرنامج المتبع وتوضع هذه الصواني داخل الفقاسة بين العربتين 2 
سكل المفسسن: 

7- الآيام التي ليس فيها نقل ويتطلب عمل الماكينة لمدة يوم أو أكثر وهي خالية يتم رش فورمالين 
ساكل كلى أوكنية الففاسة من الواكل ككل ١‏ مناضات:. 

4- الماء المستعمل للبخاخات سواء أكانت داخل الفقاسة أم خارجها لابد أن يحتوي على كلور وألا 
يتدنى عن ” جزء ش المليون أو مطهر مماثئل لا يؤثر على الآجنة أو على نوعية الصيصان. 

-٠‏ المجاري من بالوعات وجرلات يعطى لبا عناية خاصة جداً بآن تنظف يدوياً ويمنع تسرب أي 
زغب أو قشور بيض إليها ويتم التركيز عليها بالمطهرات. 





شكل (200) تنظيم البيض داخل ماكينة التفريخ 


غرفة فرز الصيصان: 
نا يجي ايكون الزواء نظ فذه الخرفة سانيا 
؟- بعد عملية فرز الصيصان يتم غسل الغرفة ومعداتها وغسل الأرضيات والجدران والسقف والآبواب 
باستعمال المطهر ويتم تجميع الزغب وقشور البيض والصيصان المبعدة بعد نفوقها وأخذها إلى 
الأماكن المخصصة لبا. 
1 
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تخصص 41 دجن الوحدة السابعة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي البيطري في المفاقس أو معامل التفريخ 


لام اشاس من كلقا ]تهون لقره قر اماف مواد يكير قو نكر داف وولف لاتشسسا من راكفة 
النحطو التوت: 

4- يجب بخ ورش هذه الغرفة بالمادة المطهرة أو الفورمالين بتركيز ١‏ مرتين أسبوعياً ب غير أيام 
الف 

ف حالة وجون اقواج مفويضنة يكم فلغي هذه القرهة مركين أسيوعيا. 

1- ضرورة التركيز وبشدة على بالوعات وجرلات ومجاري التصريف بتنظيفها يدوياً وصيانتها 
وغسلها بالمطهر. 


غرفة انتظار الصيصان: 
-١‏ بعد الانتهاء من عملية اللقاح وتحميل الصيصان للمزارع يتم غسل الغرفة والجدران والسقف بالماء 
والفوين 
؟- يتم تنظيف المراوح والجرلات بعد كل تحميل للصيصان. 
؟- الفقاسات التي بها فقستين ش الأسبوع يتم غسل هذه الغرفة كل يومين. 
غ- # الآيام الخالية من الفقس يتم رش هذه الغرفة بالمطهر أو محلول الفورمالين حسب الزمن المقرر. 
ه- باب التحميل والآرضية الخارجية التي تقف عليها سيارات التحميل تغسل بالماء والمطهر بعد حل 
5ك «اإوعات هذه عر سخسييوويا وستعددل لوا ساون 
'- أي أقفاص فارغة أو أدوات لم تستعمل يتم إعادة غسلها مرة أخرى. 


الخدمات: 
أ- غرفة الغسل: 
-١‏ يجب أن يكون البواء فيها سالباً مع ضرورة وجود مداخل مقننة للسماح بالبواء للوصول إلى هذه 
الغرقة من جهات متعددة لآداء البدف الوقائي. 
؟- بعد كل فقسة مباشرة وبعد انتهاء غسل الصواني يتم غسل كافة المعدات والأدوات المستعملة 2 
هذه الغرقة واشتعمال المطهرات المركرة: 
"- يتم غسل الأرضيات:؛ والجدران: والسقفء وشترات المرواح» والأطراف العالية» والدكتات بالماء 


والمطهر والضغط العالى. 
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4- كافة العمالة التي تعمل # هذه الغرفة يجب أن ترتدي الأبوات طويلة الرقبة ولبس المرايل 
المخصصة وارتداء قفازات الآيدي ووضع كمامات وبعد الانتهاء من العمل تغسل وتنظف وتطهر 
كخرفة اسيل نف اللتكاق عفدن ليا 

ه- يمنع تحرك الأفراد 4 الغرفة النظيفة أو التجول 2# أي منطقة أخرى ش الفراخة. 

1- المجاري والبالوعات 4# هذه الغرفة لبا معاملة خاصة جداً بحيث لا يسمح لقشور البيض أو الزغب 
أو صيصاننافقة بالمرور إلى خطوط المجاري ويتم أثناء التنظيف النهائي بالماء والمطهر رفع الأغطية 
عن المجاري والجرلات والتأكد من النظافة ووضع المطهرات الخاصة 4 فتحات مجاري المياه. 

- الفقاسات التي بها أجهزة وأنظمة لأعمال الغسل والفضلات يتم غسلها وتطهيرها ونظافتها. 

ب-- أيام النقل: 

421 ,وتم تقتل النظات تسل هماه الفرطة بكي يعنيبة انام الفمين: 

بف الأجام القن الى كزين قدي 1 وزنقل جه رياو يقن :الشركة يوالسظة حي "ليغ ويناةةمطويوة أو 
امعان تعلو الطروت لم سي 11 

29" عتماق سعا ونه الذباب من التدااخل وم تحدم ذهيةة المتطفة يض الوفائل:: وقطم الفيان: 
بالمطهرات؛ وبالكهرباء وش المستودعات. 

ج- غرفة الخدمات: 

1د ,كخرفة الكتدفات الساتنة'لقرهة الحكيانات والمقا يتاك تق عاديا تظبيق تزاف العسل والتظيين 
تليق بف الفرفه الكايعة ليا 

؟- غرف قطع الغيار والمستودعات والمطهرات تنظف كل أسبوع وتبخر كل شهر مع ضرورة دوام 
ترتيبها وتصنيفها. 

؟- غرفة الكهرباء يتم تطهيرها بالمسح بالمطهر وشفط الآتربة وتبخيرها كل شهر. 

د- غرفة الصيانة: 

تووقية هدياف الهذادق. ودتمعيوم الث المت ركشي ساكتيا تردين اتسوعيا ومحيها مر 

بالشهر - وضرورة دوام ترتيبها وتصنيف عددها وآدواتها بنظام مستديم. 
ه- غرفة المولدات والمستودعات ا لخارجية: 

-١‏ من الداخل يجب أن تكون هذه الغرفة نظيفة الأرضية والجدران وألا تكون بها أدوات مبعثرة 
تختبئ تحتها الآوساخ والأتربة وأن يتم غسلها وتطهيرها مرة 4# الشهر ويتم تبخير المستودع 
بالفورمالين كل شهرين. 
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تخصص 41 دجن الوحدة السابعة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي البيطري في المفاقس أو معامل التفريخ 


؟- من الخارج يمنع وضع أي مواد حول هذه الغرفة من براميل زيت أو مواد مخلفات وأن تكون 
لاز كييات نكا ريعي لظرهة ووسترية و لالد 
”"- يجب تلمس سلامة الأمن الوقائي 4# هذه المنطقة ومراعاة ظروف السلامة فيما يتعلق بالحرائق. 
غرفة تبريد البواء: 
-١‏ هذه الغرفة هي صمام الآمان للفراخة ولبذا وجب إعطاؤها أفضلية العناية الفائقة والمراقبة. 
؟- يتم غسل اللباد مرة بك الأسبوع حسب الشروط والمواصفات. 
27 يت شيا انثا ء للنادهوة كن السبوع مع اغمل كرا ناك لمان حيد ا .وان وكوق الماء المنتفمل سعالجا 
وتخاليا من الآملقم ذا توالطن جهاز معالجة المناه والفراحة. 
؛- يتم كل أسبوع غسل الآرضيات والجدران بالماء والمطهر. 
ه- يتم مسح الوحدات العاملة التي يمكن غسلها بفوط بالماء والمطهر وتنظيف أسطح الوحدات 
وجوانبها وكذلك المواسير مرة كل أسبوع. 
1- ضرورة وجود جهاز بخ بمنظف زمني ومرتبط بمضخة كيماويات ترش بالمطهرات الخاصة بهذه 
القركة حسمي اعد وك الجن ذلك 
- إذا وجدت فلاتر للمكيفات أو وحدات البواء تغسل وتطهر وتنظف أسبوعياً أو أكثر حسب وضع 
المناغ والعبان. 
/- يمنع الدخول لبذه المنطقة إلا للأشخاص المصرح لبم فقط. 
غرفة معالجة المياه وغرفة القلايات: 
اك" لاشمب د طح الخخارى نينا كانت الأناب؛ 
:تكافه هوف افيض ضطف كل :مد ريست الفاكريين لعلدقن باحكاء 
؟- خزان الصرف تتم معالجته كيميائياً وتنظيفه كاملاً من المواد الراسبة والعالقة كل أربعة أشهر 
وإغلاق فتحاته بإحكام. 
54 فك رين وا تجن انحر سونو لفقب قروا كنا مدنا كفي زا نين الد وكا لونساتل الى خودي إن 
لخديف لان 
المحطات الخارجية:» الممرات الخارجية:» المناطق المبلطة: 
-١‏ المسطبات الخاصة بغرفة الغسيل والمخلفات والمطهر مع كل فقستين وبقية الآيام ترش بمواد 
معطهوة :ونشو تك الأركبياة: البلطة مكان وفوف وفسل سيازة لشفا 
انيت تحت نياة أنيكة ازونطيعة حول هذه انلف حيط الفراجة 
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تخصص 41 دجن الوحدة السابعة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي البيطري في المفاقس أو معامل التفريخ 


7 الممرات الخارجية والمناطق المبلطة يتم غسلها بالماء والمطهر مرة كل أسبوع. 


التعامل مع المختبر البكترولوجي : 
وطريقة أخن العينات 
-١‏ ممنوع على العاملين بالفراخات الوصول للمختبر. 
*- العينات المرسلة من الفراخات للمختبر. 
" البيض غير المفقس لفحص الإخصاب ودراسة تفوق الآجنة/ يتم بواسطة مندوب المختبر. 
" الصيصان من الفراخات إلى المختبر - ترسل العينات من كل أم مرتين شهرياً على أن يتم 
إحاطة المختبربكافة المعلومات من تاريخ وصول البيض» وتخصيبه» ونقله؛ وتفقيسه - 
وجهة وصول الصيصان بش مزرعة اللاحم ويتم توصيل هذه العينات بواسطة مندوب من 
الفواكة كوه امعان نحد نار وساكق الخدومات 
" البيض المستورد - تجمع عينات عشوائياً من كل كرتون بيضة واحدة وترسل 2 نفس 
اللغظة'يؤاننظة :حتدوب 'القراخه :إن لخر وفيها الإرشالية الوكت عليه ضافة العلومات: 
" بالنسبة للعينات التي تؤخذ للفحص بواسطة المختبر: يصل مندوب المختبر وتقف سيارته خارج 
النن :وتلق غلية الأخزراءاتالوهافية الخاضةبالزوار وكده سير كاكة الوخودات الفادمنة 
(التي لا تتضرر من التبخير) فيتم تطهيرها بما يتلاءم ونوع المادة وعلى مندوب المختبر الالتزام 
بأسلوب التتقل داخل الفراخة ومن ذلك عدخ :التوجة للفاقسات ثم إلى غرقة البيضن: 
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تخصص 41 دجن الوحدة السابعة 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي البيطري في المفاقس أو معامل التفريخ 
مستودع الفراخة 
١‏ 


- 


و موعن سر بقاتيع تكن فرشا ركو ررك عند دور درفنم نيالنوا ى ترات 
ومكو يت تون انهه القي نانفا 

منوؤاء المراهاه كه وى فلبية التريفون إلى التستكووة لاه اللقر غنات لايق حتالات المسوورة 
الفضوى: وعليهه اتباع الإجزاءات الوقاقية: 

حالة الطلب من المستودع العام يقوم مدير الفراخة بإعداد الطلب بالمهمات المطلوية من 
الكنتوو تومل م داتع سيار الفر اه 

يجب غسل سيارة الفراخة عند الدخول والخروج من الفراخة أو من المستودع وكذلك غسلها 
قبل توجيهها إلى المستودع. 

مس فى ديو القن كن]رن كور ساد فى العاف نمل تومه بدا الف سدران او كان 
فد توجد فيه. 

يمنع سائقو سيارات الفراخة من تربية أي طيور أو حيوانات بحرية أو أليفة داخل مساكنهم. 
عند وصول السيارة إلى القعابت بللومات يعن اللسشووع كماكل السيارة كين رك رافق نكا كه 
الإجراءات الوقائية. 

المعدات التي لا يممكن أن تغسل بالماء أو المطهر يتم تعقيمها بالتبخير. 

ممنوع منعاً باتاً على سائقي سيارات الفراخات دخول مبنى الفراخات. 

المحافظة على المستودع نظيفاً ومرتباً وخالياً من أي طيور أو قوارض أو حيوانات ويتم تزويد 
السقووع والأزلزاف والفييوه الخاس يمتكاففة القراركن والحشواث ومسوواية ذنك شو هل 
عاتق مدير المستودع. 
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تخصص 41 دجن الوحدة السابعة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي البيطري في المفاقس أو معامل التفريخ 


التدريب العملي 


-١‏ معرفة إجراءات الآمن الحيوي المطبقة عند دخول الفقاسة. 
© قم بتغطيس الآرجل 2 حوض التطهير. 
الدخول إلى غرفة خلع الملابس. 
© الاتجاه إلى الدش لأخن الحمام بالماء والصابون. 
,الأتكاء إن الشركة التخليسة .ف الأقماف الآ خن دوخ ملاسن وأفراحن: 


ارتداء الملابس الخاصة بدخول الفقاسة وهي الآفرول - الحذاء - الطاقية. 


؟- قم بمكافحة ناقلات الأمراض. 
© الطيور البرية» منع العاملين من تربية طيور الزينة. 
لكي حاف الاليفةة بمجيادكن اكول (القخططين لكفلوت): 
ف الفكوان والقوازضي واستشراء السموه والمصاكن: 
© محاربة تواجد الصراصير والذياب. 


؟- شرح طريقة التبخير بالفورمالين. 
» تحضير مواد التبخيرء فورمالين + برمنجنات البوتاسيوم. 
ف * تيضر إنا د سفكه كلؤثة العافت نسحم ألواد أصلاه 
ف" خينات حججه الغرهة بالدر الكتكب: 
© إضافة برمتجنات البوتاسيوم أولا. 
إشافة الور مال 
© الانتظار لمدة ومن ثم تهوية المكان. 
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تخصص 41> دجن الوحدة السابعة 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي البيطري في المفاقس أو معامل التفريخ 
أسئلة فى الوحدة السابعة 


س١:‏ اذكر أربعة من العوامل البامة 2 أمن المفاقس؟ 
ركه كك كدي مو لفو اهن العامة مهو امنا ذاه للممفي ؟ 


س؟: اذكر خمسة من الإجراءات والواجبات اللازم اتخاذها عند زيارة الفقاسة؟ 
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تخصص 41 دجن الوحدة السابعة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن ا لحيوي البيطري في المفاقس أو معامل التفريخ 


حسام 


جابة الامتحان الذاتي رقم( ) 
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تخصص 41 دجن الوحدة السابعة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي البيطري في المفاقس أو معامل التفريخ 


تقييم مستوى الأداء ( مستوى إجادة الجدارة ) 


تبعأ من قبل المتدرب نفسه وذلك بعد التدريب العملي وأي نشاط يقوم به المتدرب 


تعليمات 
يعد الانتهاء من التدريب على 101000 قيم نفسك وقدراتك بواسطة إحمال هذا التقييم الذاتى بعد 


ك متسو قن | لعناصدى] انكو سو ناف وو ااه 10 احا سالاد اق تسوس و لان 
رة» وذلك بوضع م مستو 1 و 
موه قابكنة" كيد تاسنابيق طبع السرؤية يق ا نشانة الشاهدة بذاك 


00 


مستوى الأداء (هل أتقنت الأداء) 














يكية ا مضي لد حمر :| لقتو ا كرا لديز ) الدكورة إن نرونة الاها ف الكل أن مانيو فا 
الفظلوي روف بكالة وحزد مره دق الفافف (80) زو حوفي | حدمي إغانة الخلونت على هذا" التشاظ سه 


أخرى بمساعدة المدرب. 
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تتخصص 41 دجن الوحدة السابعة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي البيطري في المفاقس أو معامل التفريخ 
تقييم مستوى الأداء ( مستوى إجادة الجدارة ) 
يعبأ هذا النموذج عن طريق المدرب 
اسم المتدرب: ا سسا القاذت : / / 
رقم المتدرب: لمي ري م قي ا ست سمي المهاولة د 25 227 5 
كل بند أو مفردة يقيم ب ٠١‏ نقاط 
العلامة: مممسعيب ةن الكد ادددى: ما يعادل //١‏ من مجموع النقاط. 
الحد الأعلى: ما يعادل 7/٠٠١‏ من مجموع النقاط. 

بنود التقييم النقاط 
-١‏ 717#717#717#71#717171717171[10أا70أ[07077 اك 
ا 5 لجسي معدو د سمب امع مرسيوي هه ابس الم ا ع ع ا ع ل ا 
1 ا ا ا ا 
5 ا 
0- اذغ 
1- 22232952ااأ6١6ااااياي‏ ا 
/1- م 35 
/- ا ا ا 

المجموع 
ملاحظات: 

توفيع المتدرب يض 
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تخصص 1 دجن الوحدة السابعة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي البيطري في المفاقس أو معامل التفريخ 


تدريب عملي إضافة إلى نظري 
(يقترح هذا التدريب من قبل المدرب) 
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تخصص 1 دجن الوحدة السابعة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي البيطري في المفاقس أو معامل التفريخ 


ملحوظات المتدرب في التطبيق 


 ١هك‎ 


تخصص 4 دجن الوحدة السابعة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي البيطري في المفاقس أو معامل التفريخ 
تعليمات 


 ١هال‎ 





الأمن الحبوي 


برنامج الوقاية الشاملة وإجراءات العزل والإعدام 
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تخصص 1 دجن الوحدةالثامنة 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي برنامج الوقاية الشاملة وإجراءات العزل والإعدام 


الوحدة الثامنة : برنامج الوفاية الشاملة وإجراءات العزل والإعدام 
المقدمة 
تعتبر الوقاية وعوامل الحد من انتشار الأمراض ومجهودات الإدارة التي تبذل هي أساسيات الإنتاج 
الافتصادي والمقصود بالوقاية هنا ليس إجراءات التحصين فقط أو اختيار المطهر المناسب» بل إنها تصور 
كامل للحفاظ على أعلى المستويات من النظافة. والوقاية هي أفضل الطرق العملية لمقاومة الأمراض فمنع 
حدوث الأمراض - ولا شك - يكون أفضل من معالجتها وتسير كل البرامج الصحية المتعلقة بحالة 
الأفواج 2 اتجاه واحد؛ ألا وهو كيفية الوصول إلى أفواج صحية نموذجية. 
وهذه البرامج تعتمد على قواعد متتالية» منها: منع حالات الإجهاد - التخلص من الطيور النافقة. 
بالحرق 4# أفران خاصة أو الدفن # حفر خاصة بها جير حي - عوامل ضبط التلوث. 
الجدارة: 
معرقة المتدرب لبرامج الوقاية من الآمراض. 
الأهداف: 
عند نهاية هذه الوبحدة يصبه المتدوت يدن الله:قادرا على آن: 
.١‏ يذكر طرق انتقال الأمراض. 
؟. يعرف وسائل منع دخول الأمراض. 
؟. يعرف كيفية مراقبة الحيوانات للتشخيص الحقلي. 
غ. يميز علامات المرض ودلائل وجوده. 
مستوى الأداء المطلوب: 
أخفقن الكدوت الجن اراس 
الوقت المتوفع للتدريب: 
1 ساعات 
الوسائل المساعدة: 
.١‏ السيورة. 
؟. الصور الفوتوغرافية. 
١‏ اشترطلة القيةة. 


4. عينات تشريحية لأنواع أمراض. 


1١ه‎ 


3 


تخصص 1 دجن الوحدةالثامنة 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي برنامج الوقاية الشاملة وإجراءات العزل والإعدام 


برنامج الوقاية الشاملة وإجراءات العزل والإعدام 


المناعة في الدواجن: 

تتعرض الدواجن لعدة آأمراض وبائية تنتقل بعدة طرق منها: 
بعر تدفا ويك المو اد مان الورو سات 
اكد حت سدرف المذاء اللو 
"'- من طير لآخر بالاحتكاك. 
غ- عن طريق التزاوج. 
64- عن طريق مياه الشرب. 

ووظيفة الآمن الحيوي منع دخول الآمراض الوبائية إلى المشروع بكل الوسائل المتاحة: 
.]نويا ءالمز باقن عن امتوان رقيات وهات 
أ اميتكوره الظويرات بف لبا كل والحطاتر. 
“- تطبيق برامج مناسبة للوقاية من الآمراض الوبائية المستوطنة 2 المنطقة. 


طبيعة المرض: 


كما أن المظهر أو العلاقات الخارجية للمرض يجب أن تفهم. فكثير من المربين على اقتناع 
بالنظرية التقليدية وهي أنه كلما لم يشاهد أي شذوذ واضح 4# تصرف الفوج أو مظهره فلا داعي للقلق. 

ولكن 4 كثير من الحالات يمكن أن تكون هنالك علامات خارجية قليلة للمرض.غير أن المرض 
غير متواجد. لذا يجب مراعاة مراقبة الأفواج بانتظام حتى يمكن اكتشاف المرض والسيطرة على هذا 


النوع من المشكلات قبل حصول مشاكل آخرى تصاحبها نتائج سيئة بدرجة أكبر. 


بحيث تتغلب على مقاومة الطيور. وقد تكون مسببات العدوى للأمراض ضعيفة وغير قوية. ويكون لبا 
تافو هيز ؤاضع بف لظيو السليسة..ولكن كن شفع تعنها نتاقع شية. وكذلك 2 الفظعان 'المجيدة القن 


تربى ‏ ظروف بيئية سيئة (درجة الحرارة - الرطوبة - سوء التهوية .... إلخ). 


وتعتبر ضرورة معرفة طبيعة المرض غاية الآهمية ومن الضروري جدا معرفة مصدره وطرق انتشار 


الآمراط يك المرارع: 


١8659 


تخصص 1 دجن الوحدةالثامنة 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي برنامج الوقاية الشاملة وإجراءات العزل والإعدام 





شكل )2١(‏ أعراض مرضية 


منشأ ومصادر الأمراض في المزارع: 

فقاك مطاف عديدة للأمراعق وتكوا ارق التشارها وتكن انضفر اتسنادى شيرع #لخصن عد 
1 .وواقة 

حيث إن هنالك بعض الآمراض تكون من أصل وراثي وواضح. 
؟- سسوء الإدارة: 

يوعد كفير سن الآمراض الى تصبين الدواجن وال ترجع انناضا إل سو الأدارة مكل الجفافي»ه 
والافتراس» عمى الآمونياء سوء التهوية وغيرها. 

كما أن هناك يعن الآمراض ال يكن مكافحسهها بالإدارة:فقظ. مكل الكوليرا بيك الظيور 
والكوريزا. 
9ت .سوع القننة: 

والأمواق. ف هذه الجموعة تمل امراض النقضن. القذاقن». .والتسمم» وامشاكل: الرقيطة 
بترسبات المستحضرات الكيماوية. وأفضل مدخل للوقاية من أمراض هذه المجموعة هو مراقبة جودة 
الأعلاظ وهرى سللاحية اكبام استحرمة ف الشرت: 


مأك 


تخصص 1 دجن الوحدةالثامنة 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي برنامج الوقاية الشاملة وإجراءات العزل والإعدام 





شكل (0757) بعض أعراض سوء التغذية 


غ- العدوى: 


وهي تعرض الطيور لمسببات مرضية خارجية وهذه المسببات بكتيرية وفيروسية وبروتوزوا 





افكل (417) ترط الطرون ساك مرضي بخاربنية ارعضورية - فروبلية ك طنياية) 
طرق انتشار الأمراض: 
-١‏ عن طريق الأم: 
الدواجن عن طريق البيض مثل: الارتعاش الوبائي» والليكوزيسء والسامونيلا والمايكوبلازما. 
؟- تلوث المزرعة: 


توجد ناقلات الأمراض التالية بصورة دائمة. كذلك 3 الدواجن مثل: 


© الكوكسيديا. 000606083 


1١651١ 


تخصص 1 دجن الوحدةالثامنة 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي برنامج الوقاية الشاملة وإجراءات العزل والإعدام 
©« الماريك. 111 
© الجمبورو. 0011010 
© السالمونيلا. 111 
© البكتيريا العنقودية. 51]160]060©6©115 
؟- تلوث المفرخات: 
مثل أمراض تنتقل إلى الطيور عن طريق تلوث معامل التفريخ وأماكن التفقيس» مثل: 
© الأسبيروجلس. 501105 
© التهاب السرة. 113 1ك" 
© الميكروبات العنقودية. 0 0ل ل 
5ت الستقم: 


فد توجد بعض الأمراض 3 الجهاز التنفسي للطيور» وتخرجح هده الأمراض 2 شكل سعال على 


© انفلونزا الطيور. 00 
© الثهاب الستجرة والقصبة البواقية. .]1 
© الجهاز التنفسي المزمن. 0 
« الالتهاب الشعبي المعدي. .18 


وتنتشر هذه الأمراض بسرعة بين طيور المزرعة الواحدة وكذا بين عنابر المزرعة الواحدة. 





شكل (014) الإصابة بمرض انفلونزا الطيور 
55ل 
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تخصص 241 دجن 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي 


وت الظيوو حاملة الموضن»: 


ممه مه 


إلى الآتى: 
طقوو نا كله كنافية من النوطن «اتعطن آقواغ الأمراضن). 
طيور حاملة للمرض لمدة بسيطة (لا تزيد عن أسبوعين) مثل النيوكاسل. حيث إن الفيروس 


لا يبقى + الطيور لمدة طويلة 


سيور شوو :ها لبه للكرنية تفروك (011119) )متا ف واكم لي سيفلة من العلدور يف أن 


الوحدةالثامنة 


برنامج الوقاية الشاملة وإجراءات العزل والإعدام 


فوج تكون أكثر استعداداً للإصابة بالعدوى من باقي الطيور. 


الطبور البافقة 


5- تاقللات الأمراض: 


ناقل المرض هو أي وسيط يحمل المرض من مكان إلى مكان آخر. وناقلات الأمراض من أهم 
أسباب ظهور موجات جديدة من آمراض الجهاز التنفسي وتعتبر من أهم أسباب ظهور موجات جديدة من 
أمراض الجهاز التنفسي. وتعتبر من أهم أسباب انتشار هذه الآمراض التي توجد عواملها ش الفرشة نفسها. 


ومن بين ناقلات الأمراض ما يلي: 


-٠‏ أهم الأمراض التي تنتقل إلى الحيوانات عن طريق العلف: 
أمراض التسمم الفطري (1/17700107112) وذلك نتيجة تكون سموم 4# الأعلاف وخاصة الذرة. 


الإنسان (الملابس» والأحذية). 1111111211 


المعدات. 1015 
البعوض. كفك ثانا 
القراد. 11 
الريشن: واعطلوء ]1 
الطيور البرية. 11711045 
القوارض. مع ]1 


بمرض الكوليرا والكورايزا. 


1١6" 
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تخصص 1 دجن الوحدةالثامنة 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي برنامج الوقاية الشاملة وإجراءات العزل والإعدام 


كيفية التعرف على أمراض الدواجن مبكراً : 

لا شك # أن التعرف على المرض مبكراً يعتبر ضرورياً لنجاح إدارة المزرعة. وذلك قبل أن تتضخم 
الأمور وتأتي بنتائج غير مرضية للمربي. يضاف إلى ذلك أن العلاحج سوف يكون أكثر فاعلية وسرعة وأقل 
كاف حية يكون العلك اإفتصادا "مهاهما ف تخفيكن التكانيمس وك | ايخديدن العشدارع نف الثمو: 
والإنتاج وعلى ذلك لابد أن يقوم المربي بعمل تشخيص حقلي ومختبري 13601734017 عصمة 11610) 
(0138205©5. 
كيفية مراقبة الطيور للتشخيص ا لحقلي : 

إن الخنا يه ”التقصيعى الحطلن :قن يكون ياهظا وتحب:علن المريي أن تعرف المخاطر إذا شك 
المربي أو المشرف 4# وجود مرض ما فإن الخطوة الآولى التي يتبعها يجب أن تكون مراقبة دقيقة للفوج ومع 
خبرة عملية بسيطة يصبح 2# إمكان المربي التفرقة بين طيور بحالة طبيعية وطيور مريضة. 

ون الأدوي العملنة الع اك مذ هق الحالات كول السظيرة ودوك والانقطا ن دفاتة معدودة عق 
قفون الظروى ل :طيييتهاة (الأحلية ون مطيع تتنا هلها تفارنة تبن علا ماك السحه وا ترصن بيه" الدواجن ١ه‏ 
الأعدان الصبفيرة والكين و العمل الى ينطو إلنيا الزيح دين المرصن: 


أولاً: علامات الصعة واللرض :2 الأعمانالضعيرة (حتى ” اسنابيع): 
كا الأعماز الطعير اتتكون الزراقندت ينانا ته محص التسسم ف الناطق العالية: 
وقطفة الكلن ‏ السكرة: 
+ الأرجل الساقيق والأقذاء” 
- الريش والجناحين. 
وشيم يلح تبشيظ هذه اللراقية: 


1١584 - 
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تخصص 41 دجن الوحدةالثامنة 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي برنامج الوقاية الشاملة وإجراءات العزل والإعدام 


لاقات السنطة والمرهق ف الأغمان الصغيرة 


منطقة الفحص طيور عادية طيور مريضة 
/ السرة ملساء وتكاد تكون غير | تظهر وكأنها عقدة سوداء - بارزة للأمام 
منطقة السرة 
موحجودة. وتوجد إفخرازات سائلة. 


المنطقة نظيفة - وك مستوى الجسم | متسخة بالفضلات - بارزة للأمام عن 


منطقة المجمع 


التريش وريش ممتدة إلى فاعدة الذيل. ممتدة يجانب فاعدة الذيل. 
الجناحين 














ثانياً: علامات الصحة والمرض # الأعمار الكبيرة (أكثر من ثلاثة أسابيع): 
هذه الأعمار التي تتعدى الأسبوع الثالث تكون أساس المراقبة ب فحص الجسم للوقوف على 

الكالامات غير العادية الطاكن وعد مط ده 

- > وفوف انظائر: 

ذ الراك 

- تكون الفضلات. 

- الأرجل (الساقان والقدمان). 

- الترييش. 


- استهلاك المياه. 
- الفضلات 
- البطن. 
- التئفس. 
وفيما يلي جدول مبسط للمقارنة بين الطيور العادية والتي تتمتع بصحة وحيوية جيدة والطيور غير 


العادية. 


1١58© 



































5 
إنتاج الدواجن 


وقوف الطائر 


ران 


العضللات 


الأرجل 
(الساقان 
والقدمان) 
وين 
الشهية 
الفضلات 
(الزرق) 


البطة 





41 دجن 
الأمن الحيوي 


الوحدةالثامنة 


برنامج الوقاية الشاملة وإجراءات العزل والإعدام 


علافات الصحة والمزطن ف الأغمار الخييرة 


طيور عادية 
الحلاكى نفك بشم 1 انم اين 


والديل منتصبين. 


العرف والدلايات حمراء العين 
متيقظة- نظافة تجويف الأنف» 
وخلوه من الإفرازات. 

العضلات 
الحركة- 


تكون قوية عند 


ذات وزن ملموس. 


الساقان مغطيان بقشورء وهما 
كيسان وفمسنا الفاضل بازؤناة 
وأملسان. 

ابلس هيت 

استهلاك العلف منتظم وسريع 
الإقبال على العلف بشراهة وقوة. 

أسمر/ بني/ أبيض له شكل 
معلوم. 

متماسكة فتن الأقدا قم تطاكن 
وفحصه 

لا يوجد صوت للتنفس/ والتنفس 
من فتحات الأنف. 


وك 





طيور مريضة 
الرأس ملامس للجسمء الذيل 
والجناحين» والرأس بين السافين» أو تلتوي 
اكراتره فقوف الهزونه العرك والوالفاك كاه 


العين معتمة وغير منتظمة -- تجويف الأنف غير 


انخفاض 


نظيف وبه إفرازات - انتفاخ تحت العين. 


فقدان الوزن والقوة - العضلة حول عظمة 
القص منكمشة: ويظهر الصدر رقيقاً 
باختلاف 4 الحجم بين عضلات الفخذين 
يكذ عون الساقتع السفايية: 

جافة أو مفصل بارز - دافتة الملمس الأقدام 


قلة وبطء 4 استهلاك العلف المقرر للطيور. 


له شكل بعين» اتلك سد ون لجو ري 
غير متماسكة ورخوة. 


«ا*ث الحءكه 
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تخصص 1 دجن الوحدةالثامنة 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي برنامج الوقاية الشاملة وإجراءات العزل والإعدام 
دلائل وجود مرض في الفوج : 


-١‏ أي حالة مرضية تكون ملحقة بها علامات مرضية تتمثل 2 واحدة من العلامات التالية 
أو أكثر من واحدة؛ وهي: الخمول» والإسهال» وضعف الأرجل» وعلامات تنفسية؛ 


5 -إرساع يق اذاف ليوو الناطقة بورك ] :الطليور< قينا تضباتحة للعررية] و الانتاد: 
8 .*تتفط ان سود الخليوزو و تكفا مدن اتجوو اذك الفا 

؛- تآخيرك النمو أو وجود تباين واختلاف واضح # النمو. 

مك قلكر الدذضيكه إيكاءة الننمن: 


- انخفاض إنتاج البيض. 


11 آ] 


1 
00 


إنتاج بيض به عيوب وتشوهات وهذا يتوقف على مسبب المرض. 


ع - عدم جدوى الحجر وطريقة التخلص من العزل والإعدام وحالات النفوق. 


إجراءات العزل والإعدام: 
تربية الدواجن ورعايتها يتطلب من المربي أو الفني الذي يقوم بهذا العمل معرفة علامات الصحة 
والمرض # الفوج. والعمل 2 هذا المجال يحتاج إلى تطبيق قواعد الطب الوقائي لأن الأمراض الفيروسية 
والبكتيرية تنتشر بسرعة بين القطيع» لذا يجب عزل أي دجاجة ظهرت عليها أي علامة من علامات 
المرض» وهنالك دجاج غير منتج يظهر بين الحين والآخر وغالباً ما يكون حاملاً لمرض ما ولكن ليست به 
أمراض وعليه يجب عزله. ويما أن الدواجن الآن تربي بإعداد كبيرة فمن الطبيعي أن تكون هنالك 
حاللات موت 0 ولكن بمعدلات منخفضة أي طبيعية» ولتطلبيقا لإجراءات الأمن الحيوي يجب جمع 
الدواجن الميتة والمريضة أولاً فأولاً وبعد التسجيل ترسل ‏ الحال للتخلص منها وهذه العملية تتم 
.١‏ أن تكون # المزرعة محرقة: والمحرقة جهاز مثل الفرن يصنع من الطوب الحراري أو الحديد يعمل 
بوقود الديزل أو فيرنسء ويتم إشعالها ومن ثم توضع الجثث بداخلها حتى تتحول إلى رماد (4.511) 
وبهذه الطريقة نكون قد تخلصنا من كل الميكروبات التي تكون عالقة بالدجاج النافق والمبعد 
أو المعزول. 


 ١6ا/-‎ 
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تخصص 1 دجن الوحدةالثامنة 
إنتاج الدواجن الأمن الحجيوي برنامج الوقاية الشاملة وإجراءات العزل والإعدام 





شكل (50) شكل عام للمحرقة سور فقطقة المسرةة روش القصبان الغولاد يا نم ل بون ليطت رن 


؟". عملية دفن الدجاج النافق: وهذا يتطلب مساحة كافية بعيدة عن الحظائر» وفيها يتم حفر حفرة 
عميقة يوضع الدجاج النافق داخلها ثم يوضع عليه الجير ومن ثم يتم الدفن بطريقة صحيحة يصعب 
على الحيواتات الفكرية هذل اللاكاب والكلاي والشانب فشا ممت الحقه تمان وك همان 
الفجال ففرد مواد كقوم بإبادوتكل الجرافيم. وهذه الطريقة 3 قو القن حظ بعالة كليوى وياكيات عية 
يصعب أن تحرق آلاف الدواجن بالمحارق» لذا يتم حَهَرُ حُمَرٍ عميقة وبواسطة الآلات الثقيلة وتوضع 
الإعدامات وينثر عليها الجيرء ومن ثم تدفن جيداً ومثال لذلك عملية إعدام آلاف الدواجن عند 
ووو سرض اتقلووا اللبور والناكة بفاوتطاقة الخرت 


3 ١ 


فك 2060 عملية حرق ودفن كن الدجاج التاق : 





-1١58- 
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تخصص 1 دجن الوحدةالثامنة 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي برنامج الوقاية الشاملة وإجراءات العزل والإعدام 


التدريب العملي 


-١‏ تحضير بعض العينات الحية من الصوص الصغير إحداها تتمتع بصحة جيدة والأخرى بها علامات 
مرص: 
» عدد علامات المرض لدى الصيصان التى أمامك. 


7 تحضير بعضص العينات الحية من الفراح الحبيرة 'دجاج كبير': 
*» عدد علامات الصحة 2# هذه العينات. 
*» عدد علامات المرض # هذه العينات. 


”"- تعرف على طرق حرق الريش وبقايا مخلفات الدورة # المزرعة. 


غ- قم بزيارة مزرعة دواجن كبيرة بها محرقة تعمل بالديزل. 
+ شل الفرن» اذه ا وصادها يدا كله يحون تصيع ناذا : 


5_8 قم بزيارة مزرعة دواجن تستخدم عملية الدفن وشرح كيفية عمل أو حفر الحفر وعمقها وطريقة 


وضع الجير وتغطيتها. 
*» قم بحفر حفرة وادفنها ثم ضع حجرا جيريا عليها للتطهير. 


2155- 


س0: 
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تخصص 1 دجن الوحدةالثامنة 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي برنامج الوقاية الشاملة وإجراءات العزل والإعدام 


أسئلة في الوحدة الثامنة عشرة 


#تلووطن لذو لعو اعد امتزاظي وكاقة تتحدل عن لوق اتكن فلونا تن ؟ 


: لتطبيق وظيفة الأمن الحيوي لمنع دخول الأمراض الوبائية إن المشروع. هناك عدة وسائل 


اذكرها؟ 


: عرف المرض؟ 


اذحكر أربعة من طرق انتشار الأمراض؟ 


س5: أذكر أربعة من ناقلات الأمراض؟ 


: اشرح كيفية عمل المحرقة للتخلص من الدجاج النافق؟ 


: اشرح طريقة الدفن الصحيحة للتخلص من الدجاج النافق؟ 


1ت 


3 


تخصص 1 دجن الوحدةالثامنة 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي برنامج الوقاية الشاملة وإجراءات العزل والإعدام 


إجابة الامتحان الذاتي رقم١‏ ) 


٠ 





11ت 
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تخصص 1 دجن الوحدةالثامنة 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي برنامج الوقاية الشاملة وإجراءات العزل والإعدام 


تقييم مستوى الأداء ( مستوى إجادة الجدارة ) 


تعبأً من قبل المتدرب نفسه وذلك بعد التدريب العملي وأي نشاط يقوم به المتدرب 


تعليمات 
بعد الانتهاء من التدريب على ............. قيم نفسك وقدراتك بواسطة إكمال هذا التقييم الذاتي بعد كل 


عتضوهن العتامس الملذكوؤرة :وذلك يوضع غتلامة 6 أماءع مستوى الأداء الذئ اتقننة ويد حالة عدم 
كرد رنييه تليق عي الجاك سف لتقام انس ةيدنك 


مومه 


مستوى الأداء (هل أتقنت الأداء) 


لو حزثئيا حليا 














يجب أن تصل النتيجة لجميع المفردات (البنود) المذكورة إلى درجة الإتقان الكلي أو أنها غير قابلة للتطبيق: و 
حالة وجود مفردة 2 القائمة (لا) أو (جزتئياً) فيجب إعادة التدريب على هذا النشاط مرة أخرى بمساعدة المدرب. 


- ١/1" 
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تخصص 1 دجن الوحدةالثامنة 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي برنامج الوقاية الشاملة وإجراءات العزل والإعدام 


تقييم مستوى الأداء ( مستوى إجادة الجدارة ) 


يعبا هذا النموذج عن طريق المدرب 





اسم المتدرب: 771710 
رقم المتدرب: 00008 0 ا ل 
كل بند أو مفردة يقيم ب ٠١‏ نقاط 
العلامة: ما لت نابو للحن الآدق ما يعادل 28 من تجموع النقاط. 
الحد الأعلى: ما يعادل /٠٠١‏ من مجموع النقاط. 

بنود التقييم التقاظط 
-١‏ :000121213121 
و 002 000 
و 33 1 0 
غ- +--7بببببببببب ب 1210 
60- اسسبب ‏ سي اا اا و و مم ا ا 
- ا اا 00 
/- 5[ ز | ز1زذزذزذز|ز]|ز|ز|ز|[| | | | | | 00000000000 | |[ |[ |[ ا ا ا 0 | 21010 
/- 749ب 7د 1 1 ا 20 

الملجموع 
ماللاحظات 

توقيع المتدرب 000 


- ١/1" 
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تخصص 1 دجن الوحدةالثامنة 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي برنامج الوقاية الشاملة وإجراءات العزل والإعدام 


تدريب عملي إضافة إلى تدريب نظري 


(يقترح هذا التدريب من قبل المدرب) 





-١ا/5‎ 


3 


تخصص 1 دجن الوحدةالثامنة 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي برنامج الوقاية الشاملة وإجراءات العزل والإعدام 


ملحوظات المتدرب في التطبيق 





 ١ا/ه‎ 
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تخصص 1 دجن الوحدةالثامنة 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي برنامج الوقاية الشاملة وإجراءات العزل والإعدام 





 ١الك‎ - 





الآأمن الحيوي 


الأمن الحيوي 4# دخول السيارات والزيارات لمزارع الدواجن 























3-3 


تخصص 1 دجن الوحدة التاسعة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي في دخول السيارات والزيارات لمزارع الدواجن 


.الوحدة التاسعة : الأمن الحيوي في دخول السيارات والزيارات لمزارع الدواجن 
المقدمة 
تعتبر السيارات عنصراً مهما إنتاج الدواجن بكل وحداته وجميع العمليات تتم بحركة 
السيارات دخولاً وخروجاً للوحدات ويما أننا لدينا مفهوم الأمن الحيوي الذي يعني العمل لمنع دخول 
مسببات الأمراض للمزارع لا بد من تطبيق برامج وأنظمة دقيقة لحساسية الوضعء لذا يجب التنبه بأن أي 


إخفاقفات سوف تؤدي إلى حوارث لمزارع الدواجن ووحداتها. 


الجدارة: 
معرفة المتدرب للبرامج والتطبيقات لتنفيذ إجراءات الأمن الحيوي لحيفية دخول وخروج السيارات 


من المزارع والوحدات. 


الأهداف: 
قن اتهانة هده الوجةة القدرييية يعييه ا لقدزت باذ اللةاخادرا غلن: 
2 !تك تناز انك النافلة للسيفن والسيمناق :الا ماف 
؟"- أن يعرف كيفية التعامل.مع السيارات التي تنقل المياه وسيارات نقل المخلفات. 
*- عمل محطات رش المطهرات وكيفية عملها. 


مستوى الأداء المطلوب: 
نكن المكدوس] لبعو زه تسن ف 


الوقت المتوفع للتدريب: 
ساعتان 


الوسائل المساعدة: 
.١‏ السيورة. 
لقيو الفرف وف ران 
". زيارة أحد مشاريع الدواجن. 
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تخصص دجن الوحدة التاسعة 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي في دخول السيارات والزيارات لمزارع الدواجن 


الأمن الحيوي في دخول السيارات والزيارات لمزارع الدواجن 


تظهير اللشاواض: 


3 


من من المسووليات الزئيننة السائقي تاشدرات البيضن وتاقلات الضيضنان اتحان كاف 
الإجراءات الوقائية. 

جميع السيارات وسيارات نقل البيض أو الصيصان يجب تطهيرها بمحطة التطهير التابعة 
للفقاسة قبل دخولها إلى حوش الفقاسة. 

ممت دكولسياوات الزقاد الوواعل طرش القواحة 

ممت دخو سيا رات الروا و إلن دنعل وجرن الفرايكة: 

ناقلات البيض والصيصان يجب رشها بالمطهر من الداخل والخارج بعد حضورها من المزارع. 
يجب تخصيص سائقين لنقل الصيصان. 

على مبائق الناقلة النذهات إلى المزرعة المعينة بالك الطزيق المرشوه لنه ولا يذرقف لاد 
الفقاسة. 

يجب نقل البيض من مزرعة واحدة إلى الفقاسة لكل عملية نقل واحدة. 

بعد عمل الصيانة يجب غسيل السيارة بمطهر من الداخل والخارج وكذلك الماكينة. 

جميع التعاقدات يجب رشها بالمطهر فور وصولبا بعد الإصلاحات أو الصيانة الدورية. 
حميعالشياز سبوا كرحت المؤسيفة اه الفنؤونيق قسن أن توصي النكلاهة والتسلييو ل 
الدخول إلى حوش الفقاسة. 


*» قواعد عامة لدخول السيارات للفراخات: 


توقف السيارة خارج الفقاسة لحين التأكد من غرض قدومها. 

يراعى تجهيز المطهر بالتركيز المطلوب حسب نوع المطهر الموضح على العبوة. 

يجري غسيل السيارة من جميع الجهات بالضغط العالي. 

ترش الكابينة بالمطهر البخاخ . 

بعد انتهاء السائق من غسيل السيارة يقوم بقيادة السيارة للمكان المخصص لبا ولا يسمح له 
مطلقاً بالدخول إلى مبنى الفراخة وكذلك المكتب الداخلي. 


نتخصص دجن الوحدة التاسعة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي في دخول السيارات والزيارات لمزارع الدواجن 


1- يجب سير السيارة على حوض غسيل الكفرات أثناء دخول الفقاسة أو الخروج منها. 
2-1 بعد تفريغ الحمولة يتم تبخير صندوق سيارة البيض ويتم غسيلها بالمطهر أما سيارات الصيصان 
فتغسل من الداخل بالمطهر بعد إفراغ الأقفاص. 





شكل (07) غسيل سيارة بالضغط العالي 


0 صهاريج نقل المياه للفقاسات 
-١‏ تلتزم سيارات المقاول أو سيارات المؤسسة بعدم العمل لآي قطاع مماثل لدى أي شخص أو 
قبركة اشوا خيوانات الدة مذل الشيؤل أو اللجماق والأكدات. 
2-5 تحديد مصادر المياه وتكون قاصرة على الفقاسات فقط. 
تيوضع عاانة هن الصدوريع تال كان تمنو سيق خا ف اللتفابياك: 
4 كول فكرق المنهري ين فطبزق:الاتحراءاث الوقاضة هلي 
قت "ل مدهت اتنب اليف :إلى عقي القفانة ورتم التعامل هم لاتق هر كا رود مودي | لفقابينة. 
أ الا سمح ساق الصرهرمه والعمل كل اف سيار لخر 


وسيارات تقل الخلفات: 
إك .يكبي هلى اللسيارة ابس القرااخه لعن تيل بها ونا يجوز للسيارة العملبيظ أ كراخة لخر 
2-5 عند عودة السيارة من مرسى البلدية يجب على السائق المرور على إحدى المحطات التجارية 
لغسيلها بالماء والمطهر وتغسل من جميع الجهات. 
“-20 عند وصول السيارة إلى الفراخة يقوم سائق السيارة بغسيل السيارة مرة أخرى بالماء والضغط 
العالي. 
4 تقلت السيار» شار وو القراهه بحن :قحف تعاما قل يقد انبا نبا [لن سوو القراجة. 


20 
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تخصص دجن الوحدة التاسعة 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي في دخول السيارات والزيارات لمزارع الدواجن 


على سائق السيارة لبس الأفرهول قبل المغادرة إلى مرسى البلدية وبعد العودة وغسيل السيارة 
يتم غيار الأفرهول. 


46 سيارات تقل الصيصان إلى المزارع "سيارات صيصان اللاحم من الفقاسات": 


بحي كرون الفسيازة خلؤل مضظة توتو االطييرات عق دشرلا إلى المزالخة: 

بعد كل رد يتم غسيل وتطهير سيارة الصيصان من الخارج والداخل قبل تحملها. 

أي وقت تذهب فيه سيارة الصيصان إلى الورشة يجب غسيلها وتطهيرها بالمحطة قبل عودتها 
للقرانخة 

ك4 أي وقت تغادر فيه سيارة الصيصان الفراخة يجب أن تمر خلال محطة رش المطهرات 
نال اده 

يجب على سائق ناقلة الصيصان الذهاب إلى المزرعة المعينة سالكاً الطريق المخصص حسب 
إوشادات الفراخة. 

فلوس توناكلةالعديهي 6 غزنة :ارخف :5 و سكن ادافقط تر الى تتطتتن شان شولك ان 
الويعة 

فصل سكن سائقي سيارة الصيصان ولا يشترك معهم 4# السكن إلا سائقون أو موظفون 
يعملون 4 أي جهة أخرى. 


» غسيل الأقفاص بعد العودة من المزرعة: 


2 


737 


-6 


عمل مصطبة لتنزيل أقفاص الصيصان العائدة من كاقة المزارع ومن ثم غسيلها بالماء والمطهر. 
يتم جمع الآوراق وحرقها. 

يتم السيل يواسيظة ماحيتة غسيل الأقفامن بالاء:والظهير: 

يتم غسل الأقفاص بالمنطقة النظيفة لحين جفافها. 

تنقل إلى مبنى الفراخة. 


» سيارات البيض: 


-١ 


تحمل سيارة نقل البيض العلامة الخاصة بدخول مزارع الآمات ويضاف لبا العلامة الخاصة 
بدخول الفقاسات. 
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تخصص دجن الوحدة التاسعة 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي في دخول السيارات والزيارات لمزارع الدواجن 


على سائق سيارة الييض ومساعده إدراك خطورتهم 4 نقل الأمراض وعليهم اتخاذ حل 
كيو سمو ازوف بابوظو ا بساكق نفل اليتق انحط نفل البيقن أو الحمكين: 

سيارة البيض يجب غسلها وتطهيرها جيداً بعد العودة من أي مشوار لنقل البيض. 

يجب على سائق سيارة البيض اتباع الطريق المرسوم له إلى المزرعة ويجب على سائق سيارة 
البيض عدم التوقف 4# أي مكان عدا المزرعة المحددة له أو الفقاسة. 

يجب أن تكون غرفة تخزين البيض على سور المزرعة لتحميل السيارة وهي خارج السور وتلا 
تطهر كفرات السيارة ورش أسلفها بالمطهرات قبل دخولها المزرعة ولا يسمح للسائق بالنزول 
من السيارة. 

على عمال المزرعة تحميل السيارة ورص الكراتين بصورة جيدة. 

عيد مغادرة السيارة للمزرعة يجب إعادة تطهير الحفرات. 

عند عودة السيارة للفراخة يجب مرورها خلال محطة رش المطهرات الخاصة بالفراخة. 

بعد إفراغ حمولة السيارة يجب تنظيف وغسل وتطهير صندوق السيارة والكابينة وتبخيرها. 

4# نهاية اليوم يجب غسل وتطهير سيارة البيض من الداخل. والخارج بصورة جيدة. 

عند عودة السيارة إلى المزرعة يجب أن يكون طريق العودة من الفراخة إلى مزرعة التحميل 
مباشرة. 

لش أي وقت تخرج فيه السيارة من الفراخة يجب خروجها عبر محطة رش المطهرات. 

ل آي وقت تذهب السيارة للورشة يجب تطهيرها وغسلها قبل عودتها للفراخة. 

غسل وتطهير سيارة البيض قبل ذهابها للمزرعة وبعد عودتها منها " محطة غسل وتطهير 
السيارات 4 الفراخة . 

يمنع دخول سائق سيارة البيض لمبنى الفراخة. 

تسازاف نفل السيقى] ]لق النزازع لضاف و لاع الخداقطي. 


نتخصص 41 دجن الوحدة التاسعة 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي في دخول السيارات والزيارات لمزارع الدواجن 
محطات رش المطهرات: 


-١‏ هذه المحطات يجب أن تكون على النظام الأوتوماتيكي الكامل الذي بإمكانه رش المطهرات 
على جميع أجزاء الشاحنة الخارجية أثناء مرورها من خلاله. 

؟- ضرورة وجود سحابية تبخير بالقرب من البداية البدف منها تبخير كافة المشتريات والمواد الواردة 
للفراخات قبل دخولها مبنى الفراخة أو سكن العاملين. 

؟'- يجب إقامة محطات الرش 4 مدخل كل فراخة. 

غ- جميع الشاحنات الخارجة من المزارع والفقاسات يجب أن تمر من خلال هذه المحطات لتعقيمها ما 
عدا سيارات الصييصناق التحملة 

ه- محطات رش المطهرات يجب صيانتها يوميا. 

5- يجب على المختبر عمل فحوصات دورية لمحطات غسيل السيارات بالفراخات. 

-٠‏ يك حالة التعامل مع محطات تجارية لغسل السيارات يتم عمل فحوصات دورية لها للتأحد من 
بكلوها من الأمراض اللمعدية. 





شكل (01) رش كابينة السيارة بالمطهر 


المتعهدون والموردون: 
اك متعب إن يقلو قود ون وتسقارهن لانن يقالي سايم قأنزن احعامات الثرانضات وكزينا بر 
للفراخة من معدات وأدوات باتخاذ الاحتياطات التى تساعد 4 تطبيق ١‏ لإجراءات الوقائية. 
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تخصص 1 دجن الوحدة التاسعة 
إنتاج الدواجن الأمن الحبوي الأمن الحيوي في دخول السيارات والزيارات لمزارع الدواجن 


؟- تلتزم سيارات المقاول بعدم العمل 4# أي قطاع مماثل لدى أي شخص أو شركة أو مزرعة 
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تخصص 1 دجن الوحدة التاسعة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي في دخول السيارات والزيارات لمزارع الدواجن 


التدريب العملي 


-١‏ يقفالمتدرب عند بوابة إحدى مزارع الدواجن أو فقاسة ويقوم بفحص المفاطس 
والوشاشتات :ومكفيلها : 
© قم بملء حوض مدخل المزرعة بالماء.ثم قدر كمية الماء التي بداخله. 
ف قم يمل جكران الطوس الخد 'لرفت المساراك روا فرت المظهير الثاني عستي مغدل 
لديف احضو 


9 قم بتشغيل الرشاش وتأكد من عمل كل الرشاش. 


الصيصان والبيض. 
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تخصص 1 دجن الوحدة التاسعة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي في دخول السيارات والزيارات لمزارع الدواجن 


أسئلة عن الوحدة التدريبية التاسعة 


كن لوكي عسي هر الضوايك: العامة امور ا لمننا رك الد انهل للمقاية: 3 ارده 


س": اذكر خمسة من إجراءات الآمن الحيوي التي تطبق على سيارات نقل البيض. 


تخصص 41 دجن الوحدة التاسعة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي في دخول السيارات والزيارات لمزارع الدواجن 


إجابة الامتحان الذاتي رقم( ) 


٠« 











تخصص 41 دجن الوحدة التاسعة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي في دخول السيارات والزيارات لمزارع الدواجن 


تقييم مستوى الأداء ( مستوى إجادة الجدارة ) 


تعليمات 
وعد الاثذينا رمن القوزسب علن .............. قيم نفسك وقدراتك بواسطة إكمال هذا التقييم الذاتي بعد كل 


عنضرزمين العناصي و الذكورة».وذلك يوضع غلانة (/0) امام سحو الأداة الذئ 'أتقتكة نويه تحالة عدم 
قانلكة الؤعية الكطنده يفت موده الشف الخاضكيدلك 
انعد البشاطةالقدونين النذق قم التدوينا عليه 


مومه 


مستوى الأداء (هل أتقنت الأداء) 














يجب أن تصل النتيجة لجميع المفردات (الينود) المذحورة آك درجة الإتقان الحكلي أو أنها غير قابلة للتطبيق» و2 


حالة وجود مفردة 2 القائمة (لا) أو (حزكيا) فيجب إعادة التدريب على هذا النشاط مرة أخرى بمساعدة المدرب. 


























تخصص 1 دجن 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي 
تقييم مستوى الأداء ( مستوى إجادة الجدارة ) 
يعبأ هذا النموذج عن طريق المدرب 
اسم المتدرب: 1111 11*13 التاريخ: / 
رقم المتدرب: 11 ال ا 


كل بند أو مفردة يقيم ب ٠١‏ نقاط 


الوحدة التاسعة 


الأمن الحيوي في دخول السيارات والزيارات لمزارع الدواجن 


اد الى 








العلامة: سس .الخد الأدنى: ما يعادل 28١‏ من مجموع النقاط. 


الحد الأعلى: ما يعادل 72٠٠١‏ من مجموع النقاط. 


بنود التقييم النشا قل 























تخصص 41 دجن الوحدة التاسعة 
إنتاج الدواجن الأمن الحبوي الأمن الحيوي في دخول السيارات والزيارات لمزارع الدواجن 


تدريب عملي إضافة إلى تدريب نظري 
(يقترح هذا التدريب من قبل المدرب) 
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تخصص 1 دجن الوحدة التاسعة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي في دخول السيارات والزيارات لمزارع الدواجن 


ملحوظات المتدرب في التطبيق 





تخصص 41 دجن الوحدة التاسعة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي في دخول السيارات والزيارات لمزارع الدواجن 
تعليمات 


ا ة - 


عاك رات يك اللبامل موي 
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تتخصص 41 دجن الوحدة العاشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي سلوك الدواجن وكيفية التعامل معها 


الوحدةالعاشرة: سلوك الدواجن وكيفية التعامل معها 
المقدمة 
للدواجن تصرفات طبيعية ناتجة عن عيشها 2 أفواج» وهذه تسمى الغرائز أو السلوكيات وهي 
تصرفات غطرية متوارثة ونتيجة لدراسة الدواجن تم التوصل لبذه السلوكيات؛ وما يعنيه أي منها. ولقد 
تمت الاستفادة منها لمعرفة التصرفات الطبيعية والشاذة وبذلك يتم التوصل لمعرفة الظروف غير الطبيعية 
التي أدت لتغير هذه السلوكيات. 


الجدارة: 


معرقة المتدرب لسلوحكيات الدواجن. 


الأهداف: 
عند نهاية هذه الوحدة التدريبية يصبح المتدرب بإذن اللّه قادراً على أن: 
". يعرف السلوك الشاد. 
”. يعرف معالجة أسباب السلوك الشاذ. 


مستوى الأداء المطلوب: 
أن يتقن المتدرب الجدارة بنسية .//٠١‏ 


الوقت المتوفع للتدريب: 
ساعات 


الوسائل المساعدة: 
3( السموةة 
”. الصور الفوتوغرافية. 
0# اشنزظة قداو 


5 زيارة لمزرعة دواجن لمعرفكة أنواع السلوكيات. 
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تتخصص 41 دجن الوحدة العاشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي سلوك الدواجن وكيفية التعامل معها 


سلوك الدواجن وكيفية التعامل معها 


نوع أتمناظ :ترف الدواجن ياختلاف اتؤاغهاوبيئتها بك القذة. اكحضبب أسلاضا المقرطة من 
ضبرنين الكو شرربه دوا و كي عجير نو عنس العتقياف 3131 تسرف حول برها كاده 
نوو فق خيولاها ونا ندوها لعن تمن ناكا لخدف ليوو ] مق بز ماف توت اك قنتووبا | تمتطاهنا 
جرية الشفل وبالعاتى كانت تصرهانها تانق :نتيجة الظروف الطبيعية شيا إن أن دلق العصسب نر الصكاعي 
حيث لم تعد اليد العاملة والأراضي الرخيصة متوفرة وحيث برزت التربية المكثفة والبيئة الاصطناعية. 
واليوم يثم قطع الصلة بين الأم وصغيرها بأسرع ما يمكن وتستبدل العناية البشرية بالمعدات الآلية. وتعزل 
الدواجن وفقاً للعمر والحجم والجنس. 

إن كل هذا يتطلب انسجاماً معيناً - بين تصرف الدواجن وبيئاتها الاصطناعية. ويقوم علم تصرف 
الحيوانات (/18]20108) بالتعاون مع التقويمات الفيزيولوجية لحالات الإجهاد بإيجاد أساليب الإدارة 
كلوه خلؤن المفوة | لقيلة: 

الجداول رقم :(1) بين يعاوك لماه البكنهي»والويل»:والحاكي والاجفاعي آنا الجدول رقم 
(0) فيبين السلوك الشاذ الذي قد ينتج عن دجاج اللحم وديوك الرومي. 





9 
إنتاج الدواجن 


السلوك البضمي 
(7101تقطعط ع تك1أوعع 10 ) 


السلوك المزيل 
(التقيكك يو التيديل) 
(7101تقطعط6 ع12111م1 1 ا) 
السلوك المحاكي 
(التقلين وا لحاكاة) 
ع1اء مطتحطه1اء11م) 
(7101كقطاع 


السلوك الاجتماعي 


(7101تقطعءط 15امتتهعع001) 





41 دجن 
الأمن الحيوي 


الوحدة العاشرة 
سلوك الدواجن وكيفية التعامل معها 


كيفية تصرف الدواجن 


يقوم الدجاج وديوك الرومي بأكل أعلافه من خلال النقرء بينما يقوم 
الع مدر ف ملق سكي تسا شرن الملطيهة والكرطنة جانسكقتا لاذه 
اذى ياتكل الشتب:«اساول الدواجن علق كغرا هالصيصنان 
(الكناكين) لذ نينا بانتقن اله البوم القان قن تشعيديها ودنك مين 
المحتمل آن يكون بسبب تغذيتها على كيس الصفار خلال عملية 
التففييى: حكين ادال صملتة للضي العاد كه وى فوع دن لافنا ده 
مبدثياً» تنقر وتأكل الصيصان المواد المغذية وغير المغذية. وعند بحثها 
عن الطعام تقيق الدجاجة الآم لصيصانها ب كل مرة تجد فيها 
كسرة طعام جيدة. عندها تهرع الصيصان كلها لتشارك ش هذا 
الاحتشاف 

يلقى الدجاج وديوك الرومي ببرازه بشكل عشوائيء إلا أن يكون 2 


يستهل التحفيز الاجتماعي عمليات النقر والأكل» على سبيل المثال» 
وجود طيور أخرى تأكل أيضاًء إن التمهيد الاجتماعي للعلف يسببه 
أيكنا ونون الوجاع الباق كنهذ منينا شو دساح فرية بالكل 
حتى التشبع فإنها تعاود الأكل فوراً إذا ما حضرت دجاجة ثانية جائعة 
وبدأت ة الأكل. 

يميل الدجاج وديوك الرومي والآوز إلى التجمع» ولكن:ء بطبيعة الحال 
أدت عمليات التدجين إلى تدخل الإنسان بمظاهر التجمع لدى كل من 
الدجاج وديوك الرومي. ولكن حتى ضمن هذه الظروف ما زال البط 
والأوز يظهر بطبيعته الاجتماعية من خلال السير. ‏ صف واحدء 
الطير والآخر. 
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إنتاج الدواجن 


41 دجن الوحدة العاشرة 
الأمن الحيوي سلوك الدواجن وكيفية التعامل معها 


تصرفات الدواجن الشاذة عن المألوف 


اذك هوانات كتين وانحتياة القطعا لق أن حلمدى قضيرفاك قاذة عزون يها بك ذلك :الشالن: 


الافتراس 





إن مخ انكف الببرظاف الشاذة الشاضة بين الدجاح االقسكر ما يكن 
بالاجحاكه وين الحابوو عونا مضا أعينا ئها ملاحظلة اشيكان تاف مق 
الافتراسء أهمها التالي: 
-١‏ نقر الأصابع: هذه الحالة شائعة بين الصيصان (الكتاكيت) وقد 
يكون سببها الجوع. 
+ قن الحبه من كفن خالات الافتراس هنفا » غادة بلاتمطل 
وجوده لدى أفواج الدجاج خلال الإنتاج العالي. وأحد أسبابه قد 


م 


يكون المزق الالح الوح ةرور ويضة كييرة نهدا 

؟"- نقرالرأس: يحدث هذا النوع عادة بعد حدوث إصابات للعرف أو 
اللو الناكه كس هلها او يت الصفيو» ود و أن الاشرا دن 
سه امهو أو الاعنا :4 الشركة االسححوية متقص يف ادا 
والتغذية. إذ أفضل طريقة لوضع حد لبذه الظاهرة هي قص المنقار 
أو العرقف: 





شكل (05) سلوك الافتراس 
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ل:قصص 
إنتاج الدواجن 


أكل البيض 


نقر الريش 


البستيريا 


شدة العطس 
211112 





41 دجن الوحدة العاشرة 


الأمن الحيوي سلوك الدواجن وكيفية التعامل معها 


تصرفات الدواجن الشاذة عن المألوف 


تسبق هذه الحالة عاذة عوامل تؤدي إلى انكسار البيضء بما # ذلك حيث 
الأفشاف هبر كافية 1 ودود المنشيكن الضتيلة وغده بم الويدن نكر را . 
كنا :أن البيشي !ذا القشرة الناعدة ار الترخيعة قن اسوعمان مور ةا الال 
وما إن تبداً عادة أكل البيض حتى يصبح من الصعب وضع حد لبا وهي 
تنتشر بسرعة بين الطيور. 

وإذا ما لم تكن متاقيرالظيو رقن قمصهيت فيجب القيام يذلك ضورا نكما 
يحب الإعلذن من الإضاء# على الأعشاشن وجمع البيحن آولا قاو 

يضف هذا الضمير حالة كعدان الريك :وتزيف الجلن لذى الستجاء: 


مورك ذكر متشراوك اكد يه الضراء لساك او جاع التسمين ناكد 
شك شنب 3 الروانا تلوق الظيون المرناة | مكنا عق لحفلا كر نكا مهنا 
ضاق الكت مين الطليور: وس كجناول الشراع البياضية اكرياة نك اققاض 
الطيران< الآكى ا اتذق يتتوعنة إضابات 8 الأعتحة أن الأرجل اوية كميز 
اغكاقيه)«وضاد: لا حدوم حال السهريا اكنو مين دفيقة واحندة .غيران 
اويا قن تكو رانك ول شوك سيان السالة عور الفيدن ان 
الأصوات العالية والحركات السريعة والتغيراتا لسريعة 4 شدة الضوء قد 
تكون من أسبابها. 

مقو هذه التعالة إن القدري الشرطك للفياة. 

وفك شيجل :دق الظبور يق الأشقاص تدع الطغر عي تبن بلغي كت 
بك الشارت موتك عن هذه الظاهرة تفيو الغلف والياه. 
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جن الوحدة العاشرة 
نتاجالد لحيو كيفية التعامل 
ِ ن وكيفي 
جن 8 سلوك الدواجن معها 

أمنا يٍ 
تخصص ٍ 0 
نتاج الدواجز من 
ِ 3 


التدريب العملي 


لطبيعية. 
١‏ معرفقة الدواجنا بيعب 
ن الشادذ. 
فة سلوك الدواجنا 
ة قفص المنافير. 
بتحضير ماكينة قص ١‏ 
". قم بتحضي 
» وصل الكهرباء. | 1 
على طريقة الإمساك الصحيحة 
©» تعرف للطيو 


لقبا بالكي أ آن واحد. 
ب اقطع المنقار» معا يام ب 
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تخصص 41 دجن الوحدة العاشرة 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي سلوك الدواجن وكيفية التعامل معها 
أسئلة فى الوحدة العاشرة 


س١:‏ تحدث بإيجاز عن السلوك العادي # الدواجن. 


س”: عدد أنواع السلوك الشاذ الناتج من تربية الدواجن المكثفة؟ 


3 


تتخصص 41 دجن الوحدة العاشرة 
إنتاجالدواجن الأمن الحجيوي سلوك الدواجن وكيفية التعامل معها 


إجابة الامتحان الذاتي رقم١‏ ) 


٠ 


رقم السؤال: _ب___0ب100000000 [ ز زازا2 2 “0001# 
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تتخصص 41 دجن الوحدة العاشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي سلوك الدواجن وكيفية التعامل معها 


تقييم مستوى الأداء ( مستوى إجادة الجدارة ) 
تعبا من قبل المتدرب نفسه وذلك يعد التدريب العملي وأي نشاط يقوم به المتدرب 
تعليمات 
نعل الانتيناء: مخ الكنويت :هلان ........... قيم نفسك وقدراتك بواسطة إكمال هذا التقييم الذاتي بعد كل 
عتضؤمن السداهدناتكيرة: وذلك برضي غلافة 01 عه مسلتوى الأذلى لد املف ويف بحالة عدم 
قابلية المهمة للتطبيق ضع العلامة # الخانة الخاصة بذلك 
أسم النشاط التدريبي الذي تم التدرب عليه 


مومه 


مستوى الأداء (هل أتقنت الأداء) 














ينب أن تصبل الفقيحة لجنيغ القرواك (البزوه) المذكرو :ديح الإتكان الكلى او اأذها غتوظائلة ابرق وشقضالة 
يكوه رانف الساكدة (له) أو لحرفا »شتحب إعاذ الشودين ضان هن التقبافل مره أخرى ماعل الدرنه 
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تتخصص 41 دجن الوحدة العاشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي سلوك الدواجن وكيفية التعامل معها 


تقييم مستوى الأداء ( مستوى إجادة الجدارة ) 
يعبأ هذا النموذج عن طريق المدرب 





اقم المكداوت؛ 0 
رقم المتدرب: 00 لاا 
كل بند أو مفردة يقيم ب ٠١‏ نقاط 
العلامة: -----2.الحد الأدنى: ما يعادل 7/٠١‏ من مجموع النقاط. 
الحد الأعلى: ما يعادل 7٠٠١‏ من مجموع النقاط. 

بنود التقييم النقاط 
-١‏ ممم ل ل 
- ك###©للب   ٍ‏ <ذذذ|ذظ<ذدذددا سيت 
3 ا ل 
غ- 990900-92 2320-9292 
م- 00 
ات ا ا ا 000 
/- 111000 
/- ذ-ب 200000000 

المجموع 
ملاحظات 























3 


تخصص 1 دجن الوحدةالعاشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي سلوك الدواجن وكيفية التعامل معها 


تدريب عملي إضافة إلى تدريب نظري 
(يقترح هذا التدريب من قبل المدرب) 


3 


تخصص 41 دجن الوحدة العاشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي سلوك الدواجن وكيفية التعامل معها 


ملحوظات المتدرب في التطبيق 
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تتخصص 41 دجن الوحدة العاشرة 
إنتاجالدواجن الأمن الحجيوي سلوك الدواجن وكيفية التعامل معها 





الأمن الحيوي 
أنظمة الأمن الحيوي 4 التحصين الوقائي ووسائل التحصين 
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تخصص 41 دجن الوحدة الحادية عشر 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن الحيوي في التحصين الوقائي ووسائل التحصين 


الوحدةا لحادية عشر: أنظمة الأمن الحيوي في التحصين الوقائي ووسائل التحصين 

المقدمة 

لقن طق للقي عبن" الكرطضن للرقا ةا فش وقد رمن تفل وستدنى مناغ اللتاها كيو لواذ (وسويعة 
مس4 :هلان كتاهيؤة لقنا ون القوطية واضيات العوامل الممشنة عاضوا ز حاف اكرام لخر سد العوافل شير 
المسككداة لالاضآانة هاوق الحقة السيطن أو :4 تخطوعل: كلوية تناه + والفنؤال” القتروح واقا جنا اتلشاج 
الأكعن يزلاكية وكفاء: :وامنا للحالة المعظاة والأسهيل استالا والاً خض قينا والأسز وفرةة ويقنانة 
الصناع لإنتاج لقاحات تحقق أفضل هذه الاشتراطات. 

بعد دراسة التلقيح الوقائي # الحماية من الأمراض المعدية والسارية 4 الدواجن وكذا اللقاحات 
وخواصها وطرق التلقيح المختلفة وميزات كل منها نآتي إلى برامج التلقيح متسائلين كيف يصمم البرنامج 
الوقائي؟ أو كيف يتم اختيار برنامج التحصين واللقاحات والطرائق المطبقة؟ ... ووضع برنامج التلقيحات 
من آهم القضايا التي تغترض الأطباء البيطريين والفنيين العاملين ذ حقل الدواجن. 


الجدارة: 
متفركة المكفري لآذوا ماللفالحات الخد وه نك بنزازغ الذو كن اراح المطيفة ليده اللعابكات.: 


الأهداف: 
عند ثهاية خنذه الوتحدة العدريئية يفسيع التدوك:نإذن الله كادرا علن؛ 
1ك از تعرق ستو اللقات والنلقي:والتمنيه. 
*؟- معرقة أنواع لقاحات الدواجن. 
لدت انون مقو أبنت ومدشو كين تاق حافك الجدة و الحكللة نوا لفقو 


مستوى الأداء المطلوب: 
فيا لقدوية احور شم ا 


تخصص 41 دجن الوحدة الحادية عشر 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن الحيوي في التحصين الوقائي ووسائل التحصين 


الوفت المتوفع للتدريب: 
5 ساعات 


الوسائل المساعدة: 
-١‏ السبورة. 
؟- الصور الفوتوغرافية. 
؟- زيارة أحد مزارع الدواجن لمعرفة كيفية إعطاء اللقاح. 


5- وسائل إعطاء اللقاح وحقنه (حقن ووخز - ورش معدات). 


تتخصص 41 دجن الوحدة الحادية عشر 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن الحيوي في التحصين الوفقائي ووسائل التحصين 


أنظمة الأمن الحيوي في التحصين الوقائي ووسائل التحصين 


إن اتحالة التمرقجية اللقالية لأضواع الدواحن وأفرادها أن فمكرن يقالية من الزن إجسالا. وقد فحز 
هذا تحط الأمراض حا الجواء معيكة من العالم مكل افراض التيوكائيل والسائوتبلات والمبكويلازها 
ولكن 4# معظم دول العالم ثبت فشل واستحالة استئصال الآمراض بعضها أو كلها ولبذا وجب ضبط 
يكن و السيظل عله بالأنزاة اتسين والرهاية المسجيحة والعريعة القاهلة وانلقاهانة والانوية :و لكان 
منها دوره الفاعل ولكن الإجراء الرئيسي #4 الوقت الحاضر وبدون شك هو استعمال اللقاحات الجيدة. 
والحقيقة التي لا تقبل الجدل هي أن النوعية الممتازة للقاحات لا يقابلها بشكل عام الاستخدام الصحيح 
لها. 
ولكن بالتأكيد لا فرار من الحقيقة القائلة إن المرض هو دائماً العامل الرئيسي الذي يقرر النجاح 
أو الفغل ةا شركاف وضتاعات الدواجن: ومن هنا كان هدقف التلقيع إحرازدرخة من المناعة كن تختلى 
وقد تمنح حماية ضد: 
3 التشوق فقطل. 
؟. أعراض المرض وظواهره الإكلينيكية والنفوق. 
”. نقص الإنتاج والنفوق. 
5. أمراض الصيصان خلال الأسابيع الأولى من حياتها. 
اللقاح: 
التعريف البسيط للقاح هو المادة العلاجية المستعملة 4 التلقيح. أو هو منتج حيوي يحتوي على عدد 
كبير من عامل ممرض حي ضعيف موهن أو قتيل معطل نوعي (حيث يجب استعمال لقاح معين ضد 
منوضى همين) كدو إضفا هانب ف إحوالث اكتاعنة اللناسية)امافون (لايحدت افق وكورا ف الماكل 


الملقح). 
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التلقيح: 
هو تمريضن الكوي [و'العاكل إن عوامل حية او ميتة أو منزالة سميتها (اللقاجات) لتحريضن المتاعة 
ااهل تجاه اخزاكين الوط (المسسنو ات 
ها التمنيم: 
فهو حدوث أو إحداث وقاية تجاه عامل ممرض إما بإدخال المستضد إدخالاً فاعلاً إلى الثوي؛: وإما 
بالقل لط فرصتم رنداننه ف قوى الخو هاه خضي 
أضواء لا بد منها قبل تطبيق اللقاح: 
ات تاق وات اللو دف ارتم ته مساتة نما الاافك ا وست كر الوك وفا فا وسف كا أ معاده 
كما نف برتطافة معقاة 
7 ترتينية الطيؤز القى ستلقع (العمن» والتحالة الضحية :ب والسالة الناقية). 
". انتقاء اللقاحات. 


5. مراقبة التفاعل المناعي وكفاءة اللقاح. 
1. مضاعفات التلقيح وفشله. 
ولباذا كلنة كنط حظينت اللقاهنات الفيرويسيةبالتصجيت الأوفتر من الدواشات والقظوين تلتهنا 
البكتيرية ثم الطفيلية. ويتوفر الآن 2# الأسواق العالمية كثير من اللقاحات الفيروسية ضد الأمراض 
المختلفة وبعض لقاحات ضد الباستيرلا والكوريزا والسالمونيلات والعصيات القولونية والبروتوزوا 
(الحوكسيديا) ومعظم هذه اللقاحات تخص الدجاج ويمكن استعمال بعضها بنجاح معقول ش الدجاج 
الرومي والبط والوز ودجاج غينينا. 
أنواع لقاحات الدواجن: 
يوجد نوعان أساسيان من لقاحات الدواجن هما: 
-١‏ اللقاحات الحية ٠26611165‏ 1151115 116 : 
وتحتوي على عترات حية من العامل الممرض قادرة على العيش والتكائر + الثوي وتطرح منه مع 
إفرازاته وإخراجاته وتعدي غيره من مجاوريه وتلوث بيئته به وتكون هذه العترات: 
أ- غير ممرضة (51193115 480211108611 ) تشمل: 
.١‏ طفرات طبيعية (1211]31115 06611111128 1!131111311597) مثل عترات هتشنرب واللاسوتا من فيروس 
النيوكاسل وعترة ريسبنز من فيروس ماريك (1515615-ا1ع2/131). 
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؟. عترات موهنة (5113115 41161113660 ) بإمرارها 4 أجنة البيض عدة مرات حتى تهن وتضعف 
ثل عترة (ه١١١/‏ 18-11120) و(ه؟ه/ 18-1152) من عترة ماساشيوتش (72/13553611156]]5) 
من فيروس التهاب القصبات البوائية المعدي (810110111115 112166110115) حيث مررت الأولى ١٠١‏ 
مرة والثانية 07 مرة. 
؟. عترة موهنة بإمراراها 4 عوائل مختلفة (110515 01080115آ116]61) مثل فيروس الجدري. 
ب- عترات ممرضة (51121115 ©6121 2211205): 
ويمكن استخدامها ب فترات معينة من عمر الطائر بحيث يكون الطائر وقتها غير مستعد 
(©6151م10501566]) للإصابة بها ما يكون تأثيرها عليه ضعيفاً وغير مؤذ مثل فيروس الارتعاش الوبائي 
([ى). 
؟- اللقاحات المعطلة أو المقتولة: 
وتحتوي على عوامل ممرضة معطلة أو مقتولة مضافاً لبا مادة مساعدة وهي لا تقدر على التكاثر 
جسم الثوي ولا تعدي الطيور الآخرى ولا تلوث البيئة وتعطي عن طريق الحقن وتشمل: 

أ. عترات حقلية ضارية معطلة (51153115 11©10 77111116121 112361113660) مثل فيروسات النيوكحاسل 
(110) والتهاب القصبات البواتية المعدي (18) ومتلازمة انخفاض البيض (1:105-76) والجامبورو 
(© 0 (18[1) وغيرها وكلها فيروسات حقلية ضارية كانت قادرة على إحداث إصاية مرضية 

ب. بكتيريا ضارية معطلة (1236©16113 711111626 10361173660) أو أجزاء من البكتيريا 
(113ع1ع53 01 1102ع1"]3) أو ما يسمى بالبكترين (8230161112) 3 حالة بكتيريا إيريسيبلاس 
(11197:516135) والباستيوريلة (835161116113) والسالمونيلة (5311520126113). 
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المتطلبات الأساسية :ف اللفاحات: 
متطليات الكفاءة والفاعلية: 
تخضع فاعلية اللقاح وكفاءته لعوامل كثيرة مختلفة لا بد من وضعها ب الاعتبار عند بحث 
وتفييم فاعلية اللقاح وكفاءته منها : 
.١‏ اختبارات تحديد فاعلية اللقاح المعتمدة. 
”. استمناع اللقاح 7726126 01 /إ]1111111111108611161. 
؟. طرق التلقيح 015773661281101 2/161100. 
ع. سرعة الحماية 0101661101 01 130101157 عط 1 . 
ه. طول فترة الحماية 2101661101 01 أأع مم1 عط 1 . 
5. جرعة اللقاح عطاعع73 01 0056 ع1 .. 
. المناعة الأمية 3214150037 0ع116ع0 102117ءع1/121. 
. عمر الطيور الملقحة 01105 7736122160 01 286 26 1 . 
5. أنواع الطيور 5066165 111©6. 
٠.هدف‏ التلقيح 77266112211011 01 211152056 116 . 
وتشمل التحسيتات المظلونة ف اللقائحات والبعة والذواسة ‏ 5 
.١‏ إيجاد عترات أفضل من الميكروب اللقاحي تكون أقل إمراضية وأعظم وأوسع استمناعاً. 
شتواك طرق :مضل لمعيل الغوامل ارهن تكون أفل شرو | الحواهن الاستكية 1 
". تطوير طرق ووسائل ومعدات الإنتاج لجني أكبر محصول من المستضد. 
4. تحسين المضادات المساعدة (40[1197731115) التي تحسن وتعضد الاستمناع والثبات. 
4. تطوير طرق التقييم والعرض التي تجعل المنتج أكثر ملائمة للاستعمال والتطبيق. 
1. استحداث طرق جديدة للتلقيح وآليات جديدة للتلقيح الجماعي وتطوير وتحسين الطرق القديمة 
لتصيبي:] كك ملاكقة وأسنن فيد وكير مروودا: 
حقائق وأفكار مفيدة لنجاح التلقيح: 
.١‏ برنامج التلقيح هو فقط مرشد يجب تفصيله بحيث يواجه احتياجاتك الخاصة. 
؟. الإجراءات الصحية الصارمة والعزل ضرورية لبرنامج التلقيح المرضي. التلقيح ليس البديل للرعاية 
والإدارة والأمن الحيوي. 
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؟. تلقيح الصيصان التي عمرها أقل من ٠١‏ أيام لا يعتمد عليه إكسابهم مناعة متجانسة طويلة 
الأخة سي خف كهالة غات اللناعة الأسرة: 

#. لا تستخدم اللقاحات التي انتهت فترة صلاحيتها للاستعمال. فاللقاح المنتج القديم لا يملك قوة 
وحكماء #سناب : ككافية. 

4. كل لقاح مصمم لطريقة معينة من التلقيح وعليه استخدم فقط الطريقة المنصوح بها. 

7. المناعة المكتسبة من لقاح النيوكاسل والتهاب القصبات البوائية المعدي المركب ستعطي حماية 
قوية معتمدة لمدة ثلاث شهور فقط. 

. يجب أن لا يستخدم لقاح التهاب الحنجرة والرغامى المعدي إذا لم يوجد دليل فعلي على وجود 
المرض ش مزرعتك. لآنه أحد اللقاحات التي يمكن إعطاؤها أثناء وجود الإصابة لمنع ووقف انتشار 
العدوى. 

. مناعة الفوج ضد الارتعاش الوبائي يجب أن تفحص باختبارات على بيض مخصب مباشرة بعد 
دخول الفوج بك الإنتاج: 

4. ل الأفواج التي تحتاج إلى تلقيح ضد جدري الدجاج # الصيصان الصغيرة النامية» يجب إعادة 
التلقيح بعد بلوغها الأسبوع الثامن من العمر أو أكبر وذلك للتأكد من استمرار وبقاء المناعة. 

2 )18-11 52( عند استخدام لقاحات فيروسية حية قوية مثل لقاح التهاب القصبات البوائية ه؟0‎ .٠ 
موقع ما يجب الحذر الشديد لتجنب أي احتكاك مع طيور صغيرة السن لم تلقح بعد ضد هذا‎ 
المرض.‎ 

معلومات مفيدة: 

.١‏ اعرف تاريخ المرض (الأمراض) 4# مزرعتك واحصل على تشخيص مخبري لكل المشكلات 
روفي 

؟. لا تلقح طيوراً مريضة (ما عدا 4 حالة التهاب الحنجرة والرغامى المعدي). 

". سجل كل تواريخ اللقاحات؛ وأرقام دفعة المصنع وأي معلومات أخرى مفيدة 4# بطاقة سجل 
القطيع. لأنه قد تضطر للرجوع إلى مثل هذه المعلومات فيما بعد لآي لقاح معين. 

4. لا تلقح ضد الأآمراض التالية إن لم تشكل مشككلة 4# مزرعتك: 

© التهاب الحنجرة والرغامى المعدي. 
» جدري الدجاج. 
© كويرا الدجاج. 
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5. إذا كان هناك تاريخ لكوليرا الدجاج 4# مزرعتك استشر أخصائي أمراض الدواجن ليضع لك 

برنامج ضبط المرض. 

3 تدرف على مسيوات وخشنات وعددود كل تقاح وا خدر ما يتامنك عالة مر رمك 
احم اللقاح من الحرارة وضوء الشمس المباشر. 

اتبع تعليمات مصنع اللقاح. 

تأحد من أن كل طير ث الفوج قد أخذ جرعته المناسبة من اللقاح. 

18 اسقول :4ه ريع مض و زلايين الدلن القيس مدو طبر الاافيون: اللقاس] مكدو نظاو 

.١‏ لقح واعمل بدقة وحذر ولا تسرع فقد يكون توفير الوقت مككلفاً لك غالبا (4 التأني السلامة 
يف اتبجلة الندات ا 

؟١.‏ عند استخدام طريقة التلقيح بماء الشرب» تأحد من أن الماء خال من المطهرات والمنظفات 
والكلور هالفيروسات الحية ف اللقاح تقتل وتفسد يمثل هذه الكيماويات: 

+1 معظه اللقائحات تحية أى:عوافل مشركة للمركن. تعامل معها'بحدر. 

غ. بعد التلقيح احرق أو طهر كل الآوعية والعبوات المفتوحة 4 نفس اليوم لمنع الانتشار العرضي 
للدواجن (لا تفتح العبوات قبل أن تكون جاهزة للتلقيح). 

ل هكاديق الصشيضاق والأشياء الأخرق المشياكة يتضيل السخلدى :قينا وإتلاكيا "يعن للقي الافلشقيع 
الصيصان بالرش + صناديقها) ولكن قد يمكن تنظيفها وتطهيرها جيداً. 

75. احفظ اللقاح # الثلاجة العادية على درجة 78م (متوسط غ- ©0) 4# جميع الأوقات وأثناء نقله إلى 
المزرعة أو مكان التلقيح # ترموس أو كيس ثلج بحيث يبقى بارداً حتى الوقت الفعلي للتلقيح 
وتجميد أو وضع اللقاح © الفريزي (المجمد) قد يتلفه وخصوصاً اللقاح المعطل الزيتي. 

10 حافظ علق النظافة بف حنيع مراخل وعمليات التاق طق يكلوت اللماح ا حيانا بيتكرونات احرف 
والنتائج قد تكون خطيرة. 

ويمكن القول بأن برامج التلقيح تصمم وتختار لمنع أو إنقاص الخسائر الناتجة عن النفوق 
أواتفسن الإنداح مو الهم أو البيعن الت مبديها اموي الطيوراللفعة مكمحري :دف كليويا 
وكذلك حماية النكتاكَيت الفقننة :ف آيام حياتها الأو ق. من الأمزاض المعدية الف قن تتعرظن لزان ويتجب 
عند ابكار او احتيان مؤتامير التلقيم موا عاة الحوامل العالية: 


>> اذ 


م 
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١ 


ل 


.1١1 


. الشكل النموذجي للأمراض 4# هذه المنطقة وهل المرض خطر ويهدد المنطقة فعلا ومتفش فيها؟ 


وما هي الأمراض المنتشرة © المنطقة والتي يجب التلقيح ضدها؟ 


٠.‏ النوع الوراثي والوظيفي للدواجن المراد تحصينها وأعمارها: دجاج لاحم بياض» مات رومي» 


. نتاج التلقيح ضد الخسائر الكامنة ونتائجه 2# الحماية من المرض كما هو الحال عند استخدام 


. طول فترة الحماية المطلوبة طويلة (الآمات والبياض) أم قصيرة (دجاج اللاحم). 
. الأمراض التى أصابت الأمات أو اللقاحات التى لقحت بها والتى تؤثر على حالة الأضداد الأمومية 


وحماية الكتاكيت بعد الفقس. 


واحد. 


. توفر العمالة وكفاءتها وكلفتها تلعب دوراً ب اختيار طريقة التلقيح الفردي والجماعي. 


. إمكانية تطبيق طريقة التلقيح المختارة» ويتعلق ذلك بتصميم عنابر تربية الدجاج ونوعية ومواقع 
التعييزات بها 

الحماية العاجلة لازمة لتغطية فوج # حالة الوباء تجعلك تلجاً إلى طريقة الرش بدلاً من ماء 
الشرب كما هو الحال عند التحصين ضد مرض النيوكاسل لقطعان سليمة ب عنابر مجاورة 
لآخرى مصابة أو حالات التلقيح الاضطراري لفوج بدأ ظهور المرض شّ بعض أفراده. 

أخطار تفاعل ورد فعل اللقاح التي قد تؤدي إلى فواجع تجارية. كما يحدث عند تلقيح فوج 
مصاب بعدوى الميكوبلازما أو العصيات القولونية ضد النيوكاسل بالرش بعترات قوية مثل 
كافون نويدة يفاني 

القكرانة انؤمتية القاضلة مين لقا كات] الكدافة والمتماطة. 

موعد وتاريخ التلقيح. 

اختبارات قياس المناعة ضد بعض الأمراض ومعرفة معدلاتها يجب أن تؤخن 3# الاعتبار عند 
تحديد مواعيد التلقيح وخصوصاً ضد بعض الأمراض مثل النيوكاسل والجمبورو والريو. 


فترة الحماية الناتجة عن اللقاح مهمة ‏ تحديد مواعيد اللقاح التالية. 
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. حفاءة برنامج التلقيح تعتمد على مقاومة الطيور للتحدي الحقلي بعوامل الأمراض الملقحة 
ضدها واستجابتها السيرولوجية الفاعلة للقاح المعطى لبا وحمايتها للطيور من المرض غير الظاهر 
أو تحت الإكلينيكي. 

. وجود العوامل الكابتة والمثبطة للمناعة مثل إصابة قطيع بمرض الجمبورو أو الأنيميا المعدي 
بوقت مبكر ذي تأثير كبير على الاستجابة المناعية للقاحات الأمراض الأخرى ومن ثم على 
برنامج التلقيح. 

89. وجود العوامل المؤدية للاجهاد ذات تأثير على الاستجابة المناعية للقطيع الملقح سواء أكان 
الإجهاد 6 أو 5 الها 

.٠‏ خطط وبرامج الحكومة (وزارة الزراعة) يجب أخذها 4 الاعتبار عند ابتكار أو اختيار برامج 


أنواع برامج التلقيح: 


0 
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أولاً: برامج تحصين الدجاج اللاحم ضد أمراض النيوكاسل 
والتهاب القصبات المعدي والجميورو 











البرنامجح | العمر باليوم اللقاح المسمتخدم يقة التلقيح ملاحظات 
١‏ نيوكاسل + التهاب قصبات حي رش خشن 4 الفقاسة 
الأول ١‏ تتسورو توش كل الخيراوة: مَأ الشرت 4 المزرعة 
1/0 نيوكاسل + التهاب القصبات حي رش ناعم ب المزرعة 
١‏ التهاب القصبات- ه١٠١١‏ أو مثله رن حشن الفقاسة 
0 / نيوكاسل هتشنر ب١‏ أو مثله رش أو ماء الشرب 4# المزرعة 
لكي ١‏ جمبورو متوسط الضراوة ماء الشرب 4 المزرعة 
ل تيوكاسل > الاشوتا ماء الشرب المزرعة 
١‏ التهاب القصبات ه١٠١‏ أو مثله رش خشن .4 الفقاسة 
1 نيوكاسل هتشنر ب١‏ أو مثله ماء الشرب ب المزرعة 
كن جمبورو ماء الشرب © المزرعة 
الثالث 
1 نيو اسل لاننوتا ماء الشرب لخ المزرعة 
6 نيوكاسل ماء الشرب ب المزرعة 
7 تيوكاسل لالبنونا ماء الشرب المزرعة 
١‏ التهاب القصبات + نيوكاسل رش خشن الفقاسة 
الرابع ١‏ نيوكا سل منظلن حقن تحت الجلد .4 الفقاسة 
جمبورو ماء الشرب © المزرعة 
١‏ التهاب القصبات + نيوكاسل حي رش خشن .4 الفقاسة 
١‏ نيوكاسل معطل حقن تحت الجلد ب المزرعة 
الخامس ١‏ جمبورو ماء الشرب ب المزرعة 
14 التهاب القصبات + نيوكاسل حي رش ناعمأوماء]| #المزرعة 
الشرب 
١‏ التهاب القصبات حي رش خشن 4 الفقاسة 
1 نيوكاسل هتشنر ب١‏ رش خشن © المزرعة 
/ جمبورو متوسط ماء الشرب المزرعة 
السادس 
١1‏ جمبورو متوسط ماء الشرب © المزرعة 
1 نَيَوَكاسَل لاننوتا ماء الشرب المزرعة 
5 جمبورو متوسط ماء الشرب © المزرعة 
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ثانياً: برامج تلقيح الدجاج البياض: 
تصمم برامج تلقيح الدجاج البياض ضد الأمراض المعدية المتفشية 4 منطقة التربية آخذين 2 
الاعتبار ما يلى: 

7 يربى الدجاج البياض حوالى سنة ونصف (/ا- سوق منها 1) أسووها فترة رعاية و(غ0- 
00 فترة إنتاج » وتعطى اللقاحات 2 فترة الرعاية ويكرر بعضها 4 فترة الإنتاج للضرورة. 

3 يربى الدجاج البياض 2 عنابر مفتوحة (تهوية وإضاءة طبيعية) أو مغلقة (تهوية وإضاءة اصطناعية) 
ولكل من هذين النظامين برنامجه الخاص. 

0 كينا يربى الدجاج 4 بطاريات من نظام لآخر (الحلمات أو المشارب المستديرة أوالسواقى أو 

1 تستخدم اللقاحات الحية الموهنة أو اللاممرضة بالطرق الجماعية حالرش أو جك ماء الشرب أثناء 
الإنتاج ويتجنب إمساك الدجاج وحقنه بلقاحات معطلة 2 هذه الفترة. 

6. عند إمساك الدجاج لتلقيحه ‏ فترة الرعاية يفضل حقنه بأكثر من لقاح عند كل عملية إمساك 
للاقلال من مرات الإمساك فمثلاً نعطي لقاح نيوكاسل + التهاب القصبات معطل حقناً ب العضل 
ومعك بنفس الوفت لقاح الجدري + الارتعاش الوبائي وتقيرا 2 000 و مره ة ثائنية يمحن إعطاء 
وهكذا. 

5. الأمراض التي تلقح الدجاج البياض ضدها بشكل عام هي مرض الماريك والنيوكاسل والتهاب 
القصبات المعدي والجمبورو والجدري والارتعاش الوبائي ومتلازمة انخفاض البيض والتهاب الرغامى 
والحنجرة المعدي والسالمونيلة والحكوريزا والحوكحسيديا (تعنا لتفشيها 2 المنطقة ونوع المزرعة 
ريق الكريية): 
أرنخسيها تدرا لفظ وا تدقة والتذواهدن حفتها فا لديا 0ه العطل ]رتست الجلذ): 

1ك الأنشاة الخ اماذة الساعدة أو الساسل أ مكحتب :فك التقاهات العظلة وطؤنفة تيظيزيا اكمتية ذللن 
4 قوة الحماية وطول مدتها وأيضاً رد فعل اللقاح المرغوب. 
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تخصص 
إنتاج الدواجن 





41 دجن 
الأمن الحيوي 


ثانياً: برامج مختارة للتلقيحات الوقائية للدجاج البياض التجاري 


الوحدة الحادية عشر 


أنظمة الأمن الحيوي في التحصبن الوقائي ووسائل التحصين 


التلقيحات الوقائية للدجاج البياض 


اللقاح أو العلاج 


رقويااك رمقو للجناقة) 
فيتامينات 
لقاح نيوكاسل معطل 


منتوفين (منقث ومطهر) 
جمبورو بيرسين "” 
إقات توكاسل الاسونا 


منتوفين 
لقاح جمبورو /بيرسين" 


لقاح نيوكاسل لاسوتا 


لقاح سالمونيلا معطل أو حي 
لقاح نيوكاسل لاسوتا 


منتوفين 

لقاحات كوريزا + جدري 
وارتعاش وبائي 

لقاح سالمونيلة معطل أو حي 
نيوكاسل معطل 

لقاح نيوحاسل لاسوتا+128آ1 





“مل/لتر 


ل لمر 
٠.5‏ مل 


١‏ مل/؛ لتر 


رتل؛/لم١‎ 


١مل/؛‏ لتر 


ووخرزة 
؟,١‏ مل 





هام البشرب 
ماف ارت 


حقن تحت الجلد 


رش خشن 


ناف الشةت 
هاء الشرت 


رش 


مناه الشرب 


رش أو ماء الشرب 


حقن تحت الجلد 
ون تاه اومان 
الشرب 
فاء الشو 
حقن تحت الجلد 
ووخز + الجناح 


حقن تحت الجلد 
حقن 4 العضل 


رش ناعم 





الاستخدام 


باليوم 





٠٠٠١ /تارتلا٠‎ 
٠٠٠١ والتراً/‎ 


6لترا/١٠٠٠طير‏ 
ناعم 

أو “الترا/ ٠٠٠١‏ 
ناعم 

٠٠٠١ الترا/‎ ١ أو‎ 


مناء الشوت 
٠الترا/ ٠٠٠١‏ 
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تخصص 41> دجن 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي 


اللقاح أو العلاج 


أشابيع: ٠‏ | بزية 
كن ١‏ |الخاج موكابل لاإسوةا 
أسابيع 





من 3٠١‏ يوم + منتوفين 
فيتامينات متكررة 








الوحدة الحادية عشر 


أنظمة الأمن الحيوي في التحصبن الوقائي ووسائل التحصين 


الشرب 
رش ناعم 
رش ناعم يعد 


أسبوعين من 
8 لتترا/ ٠٠6١‏ 
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ثالثاً: برامج التلقيحات الوقائية لأمات دجاج اللحم 














اللقاح العمز الطريقة نوع اللقاخ 
" أسابيع 
15 أشيوها 
النيوحاسل ماء الشرب أو رش حي مضعف 
يكرر كل 1٠١ 5١‏ 
يوما للضرورة 
الجميورو " أسابيع ماء الشرب حى مضعف 
ا جيك للد بطل 
الماريك دوم واحد د 
الارتعاش الوبائى ٠‏ أسابيع وخز 4 الجناح حى مضعف 
التهاب الحنجرة والرغامى 1 أسابيع تقطير بالعين حى مضعف 
يوم:وااحد ١‏ 
التهاب المفاصل (ريو) 7 تحت الجلد أووخز 2 حى مضعف 
أ أسابي 1 
ب الجناح 
ا اشاكيع ١١‏ سيوف محظطل 
ككرليوا: الحا ٍ كرح الجلد 
١1‏ أسبوعا 
الكوريزا المعدي #انابيء: 17 سيوع حك الجلد لظن 
الحوكسيديا يوم واحد الماء والجيلى حى مضعف 












































- يجب استخدام حليب خالي الدسم (1)111 511112) لماء اللقاح بمعدل ربع كيلو جرام لكل مئة لتر 
ماء شرب أو جرام واحد/ لترماء للرش من بودرة الحليب العادي. 

- عند إعطاء اللقاح 4 ماء الشرب تضاف 7٠١‏ جرعات زائدة عن عدد الكتاكيت. 

- يعطي الدجاج فيتامين ه ليوم واحد بعد كل لقاح؛ ثم واحد ش الآسبوع من الآأسبوع 7٠١‏ حتى 0" من 
العمر. 

- يمكن إجراء تغيرات 2# البرنامج حسب الظروف والحالات الطارئة. 
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رابعاً: برامج التلقيح الوقائي لجدود دجاج اللحم: 
التلقيحات الوفائية لجدود الدجاج اللاحم 














العمق رضن اللقاح طريقة التميع 
حقن تحت الجلد 
١‏ يوم واحد مرض ماريك ريسبنز 
”يوم أيام كوكسيد يوزس باراكو كس ماء الشرب 
افلم نوما توورك[ا بلع القياب القضسات كلون ٠١‏ + مآ ه كام قوت 
أسابيع جبمورو بيرسين ” ماء الشرب 
١‏ أسابيع ترومقات] :+ الذيات القصيات كلون ٠١‏ + مأ ه رشن ثاغم 
56 الأنيميا + الريو نويل لخر ريو حكن د الفخيل 
1 سيوع ام فيُموضاك اذ الشرت 
؟٠‏ أسبوعاً ارتعاش وبائي ارتعاش وبائي ماءا الشترب 
أشيوعا نونك وه النواب التسجات كلون +١‏ م 1ه رن فاعة 
: (تيؤوكاسل + التهاب القضيات + لقاح رباعي نحم نك المطيلن 
شتوو : 
جمبورو + ريو) معطل تي آر تي تي آر تي حقن # العضل 
التحصين فى ماء الشرب: 


من أكثر طرق التحصين انتشاراً طريقة استخدام التحصين 2 ماء الشرب ولحن لبذه الطريقة 


العديد من الشروط والواجب اتباعها لنجاح التحصين وهي: 
دور اللقاح ب نجاح التحصين: 


تعب ققاذ الأسردات الكانية 
أن يستخدم اللقاح من مصدر موثوق به من حيث الجودة. 
يجب أن يكون تاريخ صلاحية اللقاح واضحاً على القارورة وكافياً من حيث المدة. 
يحب آن:يحفكل اللقاخ عند الشراء وعتت" النقل إن غتاين المحخطة توف أقاء التمهميق دف عه 
حرارة مناسبة (؛ -78م). 
يحفظ اللقاح 2# الثلاجة من أسفل حيث أن درجة الحرارة تكون (؛ - 58 م). ويحذر من وضع 
اللقاح ب القسم العلوي من الثلاجة حيث ان التبريد هو المطلوب للقاح وليس التجميد الذي 
يتسبب 4 فساد اللقاح وموت الفيروس الموجود بداخل القارورات مما يعني عدم نجاح التحصين. 
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س 0 
4 يا 


شكل (11) خلط اللقاح بالماء ثم وضعه ‏ أوعية الشرب 

موعد التحصين: 

يجب أن يستخدم اللقاح عند الكشف على مستوى المناعة واكتشاف أن المناعة غير موجودة أو 
فرمجاسة 

تزالعى زوك التلفة كيت أن نتخن الناطق كبها فبسه خطورة لبعضى الفيروننات على من مقاط 
أخرى. ولكن 4 جميع الأحوال وبصفة عامة فإن المناعة تظل كافية 4# أفواج الأمات أو البياض التي تم 
تحصينها بلقاح حي فترة 1 -8 أسابيع. يجب بعدها التأكد من قياس المناعة على فترات قصيرة أو إجراء 
القخضييع حك بحالة وجو تازية بف التحلقة 

أعابالسية للميماد تابنت الكعزاك التحصنين فيفضل أن يكووبة السيات الناكر لقادي ارتفاء 
الحرارة ضيقا أو اديه الصصين ها .والكن ذا ميم الالحوال بسب أن يق لتنظيشن التتجاع يفا جدود 
سافقية ضينا الصيددرةة الخراو)ى اسايبافات 5ن 
نوعية المياه: 

بحت أن فكون اخياء العنة التحصية: 

1- خالية من الكلور. 

بيك خالية هخ الواد العضدوية رذ الظطيون): 

ت- خالية من أآية شوائب للمطهرات (فنيك؛: برمنجنات» يود ... الخ). 


ث- منخفضة كش نسبة الأملاح. 


حمية المياه اللازمة لعملية التحصين: 
يجب أن تكون كمية المياه المقدمة للطيور مناسبة لعدد و سن الطيور حتى تحافظ على تركيز 
اللقاح لكل لتر من مياه التحصين. 
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فرق كني لمجالا اح العناضير النالعة الأمكية حك أن اللعان تقوو يتريكير عقون أساها 
على كمية المياه فكلما زادت كمية المياه كلما فل التركيز مما يؤدي إلى عدم نجاح التحصين 2 
ازاك اللتاعة اللكتلولة: 


حميات المياه اللازمة حسب العمر 


عار و كمية المياه اللازمة 
أيام االخراك دامر سين 
٠‏ أيام ما تترات 1 الع يف تمق 
5 17 اخ مه الجسبية 
0 قز نكر ل ثرا سيم اف 
رونا الول خط دمصي 
الع يننا بوه عقي هلسر 2 _ ]لد اواك حو جيم 











كمية اللقاح المطلوبة للتحصين: 
القاعدة العامة التي يقاس عليها هي أن كل ؟  -‏ آلاف طائر يوضع لبا © آلاف جرعة. والبدف من 
ذلك هو أن نضمن أن يتم وصول اللقاح بالتركيز المناسب لكل طائر حيث تحسب كميات المياه بدفة 
وتوزع ذ أقصر وقت ممكن بالتساوي على جميع مساقي العنبر التي سبق التأكد من خلوها من المياه 
خلال فثرة التعظيش وكذلك 'خلوها من أى شواكت أو أكرية على التحضين البذ] ينصح يبغسل المساقي جِيداً 
بالماء قبل التحصين # اليوم السابق بعد انتهاء العمليات الإنتاجية لضمان عدم اتساخها حتى موعد 
التحصين. 
يقة تحضير اللقاح للتحصين: 
١ك‏ .توق كوي اللفادروركية ياد للدت تبااطيقا اداه الدواحن الوكودة مق اتير 
؟- تخزن كمية المياه اللازمة للتحصين # أوعية للتأكد من تطاير غاز الكلور على أن يتم 
التأكد من نظافة جميع الآوعية المستخدمة 2# التحصين. 
*- توضع كمية المياه داخل الأوعية اللازمة لبا والتي تكفي لتحصين العنبر ثم يتم اختيار كمية 
4 حدود لترواحد/ ٠٠٠١‏ جرعة وتوضع # إناء منفصل. 
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-60 


- 


/ا- 


- 


-٠٠ 


يك نفد هارور :« للق داكن كهوة لياه النسايفة كسك شيطةه المافوعة ان هيدا للناكن مق زويان 
كن الكورية اوعد دونالقا روعت الماك 

تكبا قوكبيية الى مذزوع النسه الاكررة التعسوع جنا شر فق هيل الكو جونا نا اذ ادها 
الفاح الاذزة للعين وعدا هده انكمية من الليق حيرا للناكن من تعاس التحلول. 

توزع كمية الماء المذاب به اللقاح واللين بالتساوي على كمية الماء اللازمة لتحصين العنبر. 

يف [شتراك هنل مدق سال يكنري التوزئع لياه بالساري هلق ناف القلبير قا اطتره بزمدنة 
واحدة. 

يراعى عدم انسكاب الماء المذاب به اللقاح على الفرشة خيث أن كمية المياه المذاب بها اللقاح 
محسوبة حسب أعداد الطيور وفقدها يعني حرمان عدد من الطيور من الحصول على نصيبها من 
التحصين. 

يتم فتح ماء الشرب بعد التأكد من انتهاء كمية اللقاح من جميع مساقي العنبر. 

تعطى الدواجن فيتامين أ » ود”؟؛ وه لمدة ثلاثة أيام بعد كل تحصين حي. 


موعن قياس الفاغ : 

تفايئ القاغة سين" التزوها عن التحسيين تلكا تكن عرق توتصيولاللقاهة :إلى االمستونع:االملاوك ال اققاة 
قرار بما يلزم عمله حسب ظروف المنطقة والحالة الصحية للفوج. 
طرق التخلص من قارورات اللقاح الفارغة: 

ينصح باستعمال وعاء به محلول فنيك توضع فيه القارورات الفارغة بعد استخدامها بكل عنبر 
وذلك للتأكد من إعدامها بطريقة علمية حيث أن هذه القارورات يجب التخلص منها بعد الاستخدام وعدم 
إلقائها ب العنب ر أو صالة الخدمة حيث أنها تشكل خطراً لأن اللقاح الموجود بها هو لقاح حي. 
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تتخصص 41 دجن الوحدة الحادية عشر 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن الحيوي في التحصين الوقائي ووسائل التحصين 


التدريب العملي 


-١‏ التعرف على مجموعة من أنواع اللقاحات الحية والميتة. 
© يتم عرض عبوات تمثل أنواع اللقاحات الحية والميتة. 
نعطيوو هن مكنا الكاهاك هيف رق لوكو الأبرية و فليو اومناء لسري 
أوالرش). 
؟- شرح طريقة حل اللقاح لإعطائه بذ مياه الشرب. 
ف :الكاككد ومن أن اداح معط فو سناع | وشا عقي 
© تحديد كمية المياه اللازمة للقاح. 
© وزن الحليب منزع الدسم وإضافته للماء. 
© أخن كحمية قليلة من الماء ب سطل وفك الأغطية المعدنية للأمبولات. 
© افتح الأمبولة داخل الماء وقم بإذابة اللقاح. بعد الانتهاء من كل الأمبولات قم بخلط 
التكمية عق الهواة 
© افتح خطوط الماء حتى يصل اللقاح إلى آخر الخط. ثم قم بإنزال الخطوط ليبداً 
الطير 2 الشرب. 


©» قم بتحريك الدجاج حتى يشرب كله. 
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تتخصص 41 دجن الوحدة الحادية عشر 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن الحيوي في التحصين الوقائي ووسائل التحصين 


أسئلة فى الوحدة الحادية عشرة 
س": ما أنواع لقاحات الدواجن مع ذكر أمثلة لبا؟ 


فى : الذكر كلذتا ميق ترف إاخطاء اللماساتة 
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تتخصص 41 دجن الوحدة الحادية عشر 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن الحيوي في التحصين الوقائي ووسائل التحصين 


٠« 


إجابة الامتحان الذاتي رقم١‏ ) 
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تخصص 41 دجن الوحدة الحادية عشر 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن الحيوي في التحصين الوقائي ووسائل التحصين 


تقييم مستوى الأداء ( مستوى إجادة الجدارة ) 


تعبأ من قبل المتدرب نفسه وذلك بعد التدريب العملي وأي نشاط يقوم به المتدرب 


تعليمات 
يعد الانتهاء من التدريب على 101000 قيم نفسك وقدراتك بواسطة إحمال هذا التقييم الذاتى بعد 


ك متسو قن | لعناصدى] انكو سو ناف وو ااه 10 احا سالاد اق تسوس و لان 
رة» وذلك بوضع م مستو 1 و 
موه قابكنة" كيد تاسنابيق طبع السرؤية يق ا نشانة الشاهدة بذاك 


00 


مستوى الأداء (هل أتقنت الأداء) 














يكية ا مضي لد حمر :| لقتو ا كرا لديز ) الدكورة إن نرونة الاها ف الكل أن مانيو فا 
الفظلوي روف بكالة وحزد مره دق الفافف (80) زو حوفي | حدمي إغانة الخلونت على هذا" التشاظ سه 


أخرى بمساعدة المدرب. 












































تخصص 41 دجن الوحدة الحادية عشر 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن الحيوي في التحصين الوقائي ووسائل التحصين 
تفييم مستوى الأداء (مستوى إجادة الجدارة) 
يعبأ هذا النموذج عن طريق المدرب 
اسم المتدرب: 10000000 [1 1[ #1 2«21711717#71#31# التاريخ: / / 
رفم المتدرب: لمي ري م قي ل م م مي | مها والةسة 25 227 5 
كل بند أو مفردة يقيم ب ٠١‏ نقاط 
العلامة: مه صو ميا كن الأدنى: ما يعادل //٠١‏ من مجموع النقاط. 
الحد الأعلى: ما يعادل /٠٠١‏ من مجموع النقاط. 
بنود التقييم النقاط 
-١‏ ا ا 
3 ام ا اي 
لله 3000 
6 ا رم 2 
6- 07000000000000 0-9090 صس,سظ5”*ك 
1- 128ا00313ْْخخخ66ااا ا 
١١6*186 -1/‏ 0_0 
/- 200000 
المجموع 
ملاحظات: 
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تخصص 1 دجن الوحدة الحادية عشر 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن الحيوي في التحصين الوقائي ووسائل التحصين 


تدريب عملي إضافة إلى تدريب نظري 
(يقترح هذا التدريب من قبل المدرب) 
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تخصص 1 دجن الوحدة الحادية عشر 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن الحيوي في التحصين الوقائي ووسائل التحصين 


ملحوظات المتدرب في التطبيق 
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تتخصص 41 دجن الوحدة الحادية عشر 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن الحيوي في التحصين الوقائي ووسائل التحصين 





الأمن الحيوي 
الآأمن الحيوي 4# المختبرات وطرق أخذ العينات 
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تخصص 41> دجن الوحدة الثانية عشر 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي في المختبرات وطرق أخذ العينات 


الوحدة الثانية عشرة: الأمن الحيوي في المختبرات وطرق أخذ العينات 
المقدمة 
المختبيرات هى قسم تشخيص الأمراض التى تصيب الدواجن ومعرفة مستويات المناعة يعد 
التعصيمات:: وكتفر من :اهم الأقنياة الكيله لإننات الدواجى ولذلك عفر انناف الواردة منها موضرا 
لجودة العمل والتأحد من سيره حسب المواصفات المطلوية. 


الجدارة: 
معرفة المتدرب لأقسام للختي روطرق أ/خن العيناث والتعامل معها لعمليات التشخيض. 
الأهداف: 
علي أنينانة :هذه اليه العدريبية يفنت القدورف ادن الله فادرا على أن: 
.١‏ يعرف مواصفات مباني المختبرات. 
؟ يتوق على سام الختيرات. 
درف ريف اتخة اندو ف وه هي | رنعميا: 
غ. يعرف طريقة تعقيم المعدات المستخدمة بعد نهاية الفحص. 


مستوى الأداء المطلوب: 

سافن انوت اتجداوة بت 1 
الوفت المتوفع للتدريب: 

غ ساعات 
الوسائل المساعدة: 

.١‏ السيورة. 

الم /العدزر اشرق فوا ره 

". زيارة أحد مشاريع الدواجن. 


تخصص 1 دجن الوحدة الثانية عشر 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي في المختبرات وطرق أخذ العينات 


الأمن الحيوي في المختبرات وأخذ العينات 


حسب تعريفنا للأمن الحيوي هو عملية منع دخول وانتشار الآمراض لمزارع الدواجن. وحتى يتسنى 

لنا ذلك لا بد من وجود مختبر متكامل للتشخيص والتحليل الدقيق للعينات الواردة من المزارع. وبما أن 
الأمراض 4# الدواجن إما فيروسية أو بكتيرية أو طفيلية أو سوء تغذية» لذا هنالك مواصفات للمختبر 
النموذجي بحيث يحتوي على الآتي: 

-١‏ غرفة التشريح. 

-١‏ قسم الغسيل والتعقيم. 

"- قسسم الفيروسات. 

غ- قسم البكتيريا. 

6- قسم الطفيليات. 

1- المحرقة. 

-١/‏ مكتب الفنيين. 





شكل (؟١1)‏ بعض الأجهزة داخل المختبر 


وعملية دخول العينات للفحص عن طريق غرقة التشريح عن طريق نافذة من الداخل فقط لمنع 
التلوث. ويكون خط سير العينة 2 اتجاه واحد لآي قسم من الآقسام أعلاه. 
مسحات منتظمة من عدة أماكن وذلك يعد عمليات الغسيل والتطهير لمعرفة حفاءة التطهير وخلو الأقسام 
من اليكرورا كه النسية لاخدر اش وذاك يقك ودورى ام قريزل اكه اللشسديفن. 
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تخصص 1 دجن الوحدة الثانية عشر 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي في المختبرات وطرق أخذ العينات 


وهناك أنابيب لسحب الدم من الفوج المراد فحصه تسمى (الأبندور تيوب) يتم أخذ عينات من 
ه5 ٠غ‏ عينة» وذلك لمعرفة مستويات المناعة 4 الفوج بالنسبة للأمراض المستوطنة مثل النيوكاسل 
والالتهاب الشعبي والجمبوروء وهي من أهم الآأمراض الفيروسية الموجودة. 
» كما تؤخذ أعضاء بعد التشريح لفحص الميكروبات مثل الرئة والقلب والكبد وذلك عن طريق 
غرفة التشريح التي تفحت إلى الخارج. توضع هذه العينات 4 علبة معقمة. 
» كذلك يفحص البراز ويجمع ‏ علب معقمة. 
© يعتبر قسم التعقيم من أهم الأقسام # المختبر إذ بعد كل عينة فحص تتطلب المعدات تعقيماًء مع 
العلم أن معدات المختبرات من معادن غير قابلة للصداً ويتم التعقيم بجهاز وعاء الضغط 
(ع135ع110خل). 
وتعتبر عملية التخلص من العينات ومواد المختبرات من أهم الخطوات © تطبيق أنظمة الأمن 
الحيوي أ المختبر وإلا ستبداً العدوى من المختبر. ولذلك على الفنيين الالتزام باللبس المخصص وارتداء 
القفازات والكمامات وأغطية الرأس ووضع مخلفات المختبر © سلات مغلقة»؛ ومن ثم وضعها 4 محرقة 
المختبر. وبعد نهاية يوم العمل لا بد من غسل كل الآقسام وتطهيرها بالمطهرات المناسبة. 
ونجد أن المختبرات الآن لا بد أن تؤسس بالمواصفات المطلوبة 4 الغرف والآرضيات والجدران أن 
تكون بالسيراميك والقيشاني لسهولة الغسل وتطهيرها. ولابد أيضاً من أخذ مسحات عشوائية من أقسام 
المختبر للاطمئنان على أن التطهير فيه يتم بالصورة المطلوبة. 
تأتي العينات بصورة دورية من مزارع الدجاج اللاحم بعد التطهير وأثناء التربية لتشخيص الأمراض 
وتأتي من الفقاسات» والحاضنات؛ والفراخات» ومستودعات البيض والصيصان المفقسة وذلك لفحص 
بكتيريا الآي كولي والسالمونيلا والفطريات. 
أيضاً تأثي العينات بصورة دورية من مزرعة الآمات والبياض وذلك لمتابعة المناعة وأيضاً حص 
السالمونيلات والآي كولي وغيرها. 





ك2 
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تخصص 41> دجن الوحدة الثانية عشر 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي في المختبرات وطرق أخذ العينات 


.١‏ تعرف على مواد المختبرات المستخدمة لأخذن العينات. 
© الأمبولات الفارغة» الحقن 
© أنابيب الأبندور. 
© المسحات. 
© القفازات و الكمامات وأغطية الرأس والرجلين. 


". تشغيل جهاز التعقيم» وعاء الضغط (7165511156 11101 5163102). 
© إضافة الماء اللازم. 
© غلق الباب بإحكام. 
» ضبط الضغط والزمن بساعة زمنية. 
» تشغيل الكهرباء. 


أ الكجلم موا افير هرق 
ف امي مواد ا مكمه امسن 
© قم بتمبثتها به أكياس محكمة الإغلاق. 
© قم بتشغيل محرقة المختبر ووضع الآكياس بداخلها. 
#بتانكن ين ان العملية كل قدت تكاس ] لى أن تجولت اللحتروفات إل رماة. 
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تخصص 41> دجن الوحدة الثانية عشر 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي في المختبرات وطرق أخذ العينات 


أسئلة في الوحدة الثانية عشرة 


*- اذكر طريقتين من طرق أخذن العينات # المختبر. 
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تخصص 1 دجن الوحدة الثانية عشر 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي في المختبرات وطرق أخذ العينات 
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تخصص 41> دجن الوحدة الثانية عشر 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي في المختبرات وطرق أخذ العينات 


تقييم مستوى الأداء ( مستوى إجادة الجدارة ) 


تعبأ من قبل المتدرب نفسه وذلك بعد التدريب العملي وأي نشاط يقوم به المتدرب 


تعليمات 
يعد الانتهاء من التدريب على 101000 قيم نفسك وقدراتك بواسطة إحمال هذا التقييم الذاتى بعد 


ك متسو قن | لعناصدى] انكو سو ناف وو ااه 10 احا سالاد اق تسوس و لان 
رة» وذلك بوضع م مستو 1 و 
موه قابكنة" كيد تاسنابيق طبع السرؤية يق ا نشانة الشاهدة بذاك 


00 


مستوى الأداء (هل أتقنت الأداء) 














يكيل م«تطين: لد حمر :| لقتو ا كرا لبدز ) الدكورة إن خوط الاها ف الكل أن مانيو فا 
الفظلوي روف بكالة وحزد مره دق الفافف (80) زو حوفي | حدمي إغانة الخلونت على هذا" التشاظ سه 


أخرى بمساعدة المدرب. 


























تخصص 41 دجن 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي 
تقييم مستوى الأداء ( مستوى إجادة الجدارة ) 
يعبأ هذا النموذج عن طريق المدرب 
اسم المتدرب: ال ا لاسا خسو لاسو التاريخ: / 
رقم المتدرب: سسب مدي لعا 0 


كل بند أو مفردة يقيم ب ٠١‏ نقاط 


الوحدة الثانية عشر 


الأمن الحيوي في المختبرات وطرق أخذ العينات 


الى 








العلامة: سس الحد الأدثى: ما يعادل +78 من مجموع النقاظ. 


ملاحظات: 


الحد الأعلى: ما يعادل 72٠٠١‏ من مجموع النقاط. 


بنود التقييم النققاط 
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تخصص دجن الوحدة الثانية عشر 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي في المختبرات وطرق أخذ العينات 


تدريب عملي إضافة إلى تدريب نظري 
(يقترح هذا التدريب من قبل المدرب) 
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تخصص 1 دجن الوحدة الثانية عشر 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي في المختبرات وطرق أخذ العينات 


ملحوظات المتدرب في التطبيق 
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تخصص 41> دجن الوحدة الثانية عشر 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي في المختبرات وطرق أخذ العينات 


ا ة - 


الأمن الحيوي 
الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية 
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تخصص 41> دجن الوحدة الثالثة عشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية 


2 


.الوحدة الثالثة عشرة: الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية والأدوية 
المقدمة 


المضادات الحيوية (41610106108) مصطلح يوناني يعني ضد الحياة (41211-0109) وتعرف علمياً 
بآنها مواد كيميائية عضوية؛ غير بروتينية» ذات أوزان جزيئية قليلة» تنتج بكميات قليلة جداً من خلال 
نمو الأحياء المجهرية (البكتيريا أو الفطريات) ولبا قابلية العلاج أو الوقاية أو السيطرة على الأمراض 
الجرثومية المختلفة وذلك من خلال قتلها أو تثبيط نمو الأحياء المجهرية المسببة للمرض فهي سلاح ذو 
حدين؛ فإما أن يكون استخدامها صحيحاً من قبل الطبيب البيطري أو الفني المختص وبالتالي فإنها 
شوك هسهة منهاها كسالا ف نياب الخرؤة اتحيوا فعةمن الامتراهن الخدكة أو السنازية مننا متكي ذلك 
إيحابياً على نمط الاقتصاد الوطني أو يكون استخدامها خاطتئاًء الأمر الذي يؤدي إلى خلق أحياء 
جرثومية مقاومة للعلاج مستقبلاً وبالتالي انتشار الأمراض الجرثومية بين الحيوانات هذه بالإضافة إلى 
تأثيرها غير المباشر على صحة الإنسان وذلك من خلال ترسبها 4# المنتجات الحيوانية المختلفة (لحوم: 
ألبان» بيض .. إلخ). 


الجدارة: 


الأهداف: 
ته نهاية تغذة الوحدة الكدزييية يصب المتدرييهياان الله غادرا على آن: 
3 يحرف أكواء المشاذات الحيؤن وحضيفية العدا مها لحاس الأمراض: 
عورف #العارظة التي كمطاء' الكنناذاك الحيوية زتجمتات:الحرساة: 
جعزت شر عد الصا السووف :والشووط الدرية اللا تحهداة. 
4 يعرف الكاكن رمن صتلاهية الدواء: 


مستوى الأداء المطلوب: 
ايقن القورف الكذارة شسة 1 
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تخصص 1 دجن الوحدة الثالثة عشرة 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية 
الوفت المتوقع للتدريب: 
غ ساعات 
الوسائل المساعدة: 


.١‏ السيورة. 
". الصور الفوتوغرافية. 
". عينات من المضادت الحيوية. 


51 زيارة مزرعة معروقة لمعرفكة مواقع إعطاء المضادات الحيوية. 
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تخصص 41> دجن الوحدة الثالثة عشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية 


تصنيف المضادات الحيوية : 

يمكن تصنيف المضادات الحيوية من خلال تأثيرها على الأحياء الجرثومية إلى صنفين رئيسيين: 
الأول: حسب طريقة آلية عملها فهي إما مثبطة للنمو البكتيري (8230161105183110) أو قاتلة لبا 
([8361611610) كما 4# الجدول رقم (1). 

والثانية: حسب شمولية تأثيرها على الأحياء الجرثومية السالبة أو الموجبة لصبغة الجرام 
(5]212 1312)) فهي إما ضيقة الطيف (5060111111 113110177) تؤثر فقط على البكتيريا السالبة أو 
الموجبة لصبغة جرام. 

أو متوسطة الطيف (5266111111 14601111132) والتي لبا تأثير كبير على البكتيريا الموجبة 
لصبغة جرام وأقل تآثير على البكتيريا السالبة لصبغة الجرام والعحس صحيم أو واسعة الطيف 
(11112ا6م5 810320) ولبا تأثير فعال ومتساو على البكتيريا الموجبة والسالبة لصبغة الجرام كما 2# 
جدول رقم (7). 
مزج المضادات الحيوية: 

يقصد بمزج المضادات الحيوية حقن الحيوان بمضادين حيويين منفصلين 4 وقت واحد مثل مزج 
مضادين حيويين مثبطين للنمو (©82©16110518]1 + ©8201611051211) أو مزح مضادين حيويين قاتلين للنمو 

([11108عاعو8 + 361021وئاعة8) أو بمضادين حيويين أحدهما متوسط الطيف والآخر ضيق الطيف 

(متتتتاءءم5 «متاتلء81 + حتتتتاءءم5 513107) أو مزح مضادين حيويين واسعي الطيف 81030) 
(1120اء506 81030 + <<تتتتاءءم5. ويلجاً إلى استخدام أكثر من مضادين حيوي ش علاج الحيوان 2 بعض 
الآأمراض الناتجة عن وجود أكثر من مسبب جرثومي (وجود أكثر من جنس واحد من بكتيريا موجبة 
وسالبة لصبغة الجرام © وقت واحد مكان الالتهاب) كما 4 التهابات الجهاز التنفسي أو البضمي أو 
التهاب الجلد أو التهاب الضرع وغيرها. 

وهذا يفيد الطبيب المختص أيضأً عند استعماله لأكثر من مضاد حيوي + نفس الوقت وذلك إما 
من أجل زيادة فعالية العلاج من خلال زيادة قوة فعالية المضاد الحيوي أو للسرعة 4# القضاء على المسبب 
الجرثومي أو عندما لا يتوفر لدى الطبيب أية نتيجة عن فحص اختبار الحساسية ((562511171197) للمسبب 
المرضي أو لتفادي حصول أي مقاومة من قبل البكتيريا تجاه المضادات الحيوية. وبشكل عام يكون مزج 
المضادات الحيوية إما إضافية (4010111576) أي أن مفعول المزيج يعادل مجموع مفاعيل مضاداته؛ أو تكون 
تعاونية (57/061815116) أي أن مفعول المزيج يعادل أكثر من مجموع مفاعيل مضاداته أو تكون تضادية 
(4112800151) أي تضاد مفعول مكونات المزيج كما 3# الآمثلة الآتية: 
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تخصص 41> دجن الوحدة الثالثة عشرة 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية 
عه 2 - 1 + 1 ح- 810511 ا+ 105121 عع و8 
أعع]151» 2 < 1 + 1 ح 1ه2110ع830 ا+ 1ع 7عاعو8 
أعع]1» 2 > 1 + 1 ح- 66+ 101ع71عاعو8 
أعع كه ع1أواع 1ع مم5 ح | لاتتتاععم5 مسمتطلع8/4 | + | لمتتتتاععم؟ 3101ل 
أعع لله 0017م <- مع 81020 ا+ لطتتصاععم؟ 121020 
أعع اكه 212801015116م - نتتاعع0 81020 | + | لللتتاععم5 متها 























قائمة (1121021ع861) مثبطة (13616110518612) 
بنسلين ج ملاااعامعءط كلورامفينيكول 1م 1ع ام صصة101 0 
بنسيلين ف 7 مااع تمعط تتراسايكلين عمتاءزعومء 1 
أموكسيسيلين 0م كلورتتراسايكلين عطتاء وزع هاء011 011 
أمبيسلين ملاع طم دوكسيسايلين ا 110 
حارينسلين متلااعمء 02 ميثاسايكلين عمتاعتزع ص طاع 1/1 
حلوحاسيلين متللاع ه010 أوكسى تتراسايكلين عمتاء عه ع0 
حنامايسلين اع 1 لنحومايسين 1107[ 
فلوروكينولونز 1111110115 أريرومايسين للع تلام تاركلا 
جنتامايسين 6 «تركيز قليل) (2110 1 أطععمم» 1017) 
نيومايسين ات كلندامايسين ع0 
باسيتراسين ماعه 1اعة8 نيستامين سه 
أمفوتيريسين ب 8 ماع01 مططم فانحومايسين 52571 
كوليستين 00115 سايكلوسين عطاء 007105 
ستريتومايسين 100007 لنحومايسين 1_1 
نيرتوفيوران جا نوفومايسين 1011 
«تركيز قليل) (2610:معع مم :101) «ترحيز قليل) (1210أمععمم» :101) 
أريثرومايسين ع اط كا نيرتوفيوران نت الور ادا 
«ترحيز عال ) (210أمععم0م» اعتطا) «ترحيز قليل) (10ة:مععمم» 101) 
داى هيدروستريتومايسين | 101235:01051161012776152 أوليندومايسين ماع تومطاملصةء1 0 
أزونياسد 120114 سبرامايسين 2011 
بوليمايسين ب 8 ماع تومتوامط تيلوسين طزوه11' 
سيفالوسبورين 2-115 2 2 /2) سبكتومايسين 20011 
مثيسيلين ملاع تطاع ا الحيانا (1لهمه51وءع0) 
أبرامايسين اع مم 
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تخصص 41> دجن الوحدة الثالثة عشرة 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية 
كيفية عمل المضادات الحيوية : 
تعمل المضادات الحيوية على قتل أو تثبيط نمو البكتيريا بعدة طرق وهي: 
-١‏ منع تخليق جدار الخلية (515ع5[7515 17211 [اءعه 01 1105 طاتطص]) : 
مثل أدوية البنسلين )١6210111125(‏ والسفالوسيورينز (0605310501125)) والباستيراستين 
(طاعة1عة8) والفانحكومايسين (1/32601237:610). 
*- منع تخليق بروتين الخلية (5[/2116515 12ع101م 01 1102 طاتطم1) : 
مثلأ دوية الكلورامفينيكول؛ الأريثرومايسين» النكومايسين؛ والتتراسايكلين؛ والسبكترومايين: 
والتايلوسين. 
"- منع تخليق الأحماض النووية (70156515ز5 20105 عأعاعتام 01 مه أطتطم1) : 
مثل أدوية الكوينولوز (01112013265) والنوقومايسين وحامض الناليد حسك (10ع4 8121101<16) 
والنوفومايسين وحامض الناليدرحسك (4610 ©112110112) والريفامايسين (12ع11118205). 
غ- منع تخليق أو هدم الغشاء الخلوي (7012518266 135221ممالء 01 ع2228هل 1ه مه 1غلطتطم1) 
مثل الحوئيستين (00115112)) البرلويمسين ب (2013103:01018) والأمفوتيريسين ب 01611612 متطتمش) 
(8 والنستاتين (0ملأة)8155). 


5 
إنتاج الدواجن 


41> دجن الوحدة الثالثة عشرة 


الأمن الحيوي الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية 


7 8 0071: 9 


(مستضاععم؟ لنناتلء351) 
نيومايسين (10ع11601057) 


أريثرومايسين 
(ماء لإمطام قط حكتط) 


ضيق الطيف 
(101110 521 311031 أ ) 
موجبة جرام سالبة جرام 
7 0ه 1م)) (©7- 2:2 01)) 
1 )بنسلين ج صوديوم ستربتومايسين 
مله 0 اع 57امامع511) 
بنسلين ف (لآ 11]10اعامء2) سبيرامايسين 
لماع لاه 11م5) 
مثيسلين (111110طاء1/1) بوليمكسين ب 
(8 ملع تومطتواهط) 
كلوكساسيلين سبكتينومايسين 
(متتلااعة:0010) (طاء تلطه صتاععم5) 
بنزاثين بنسلين 8622315626) كرليستين (00115012) 
(متلااعتمعم 
تيلوزين (1710510) 
لنكومايسين (111601023:010) 


باسيتراسين (11ع8361]8) 


كلندامايسين 
لماع سملم تلات ) 


(012 ع6 م5 81:020) 


تتراسايكلين 
(عمتاء تزع همه 1) 
كلورتتراسايكلين 
(عمتاءتوعهعاتره 1 ط0) 
دوكسيسايكلين 
(عمتاءنزع:120:3) 
أوكسي تتراسايكلين 
(عمتاء نوع ماع02 ) 
سيفالوريدين 
(عم2101ه 1 هلامع 0) 
سيفالوريدين 
(متطاه له طامع0) 


سيفالوتين (ملط]10ه مع 0) 


فيورازوليدون 
(عم1112201100) 


أمبيسلين (0111111طتمر) 


أموكسيسلين 
(م1111ء37<م طم ) 
كاربنسلين 
(منااأعتمعءميو0) 
كلورامفينيكول 
(1مع معط ممهه 1 طن ) 
جنتامايسين 
(طاء تإمممامء 0 ) 
حنامايسين 
(ماء /ولطقطة]1) 
فلوروكينولونز 


(وعمو[صتناوه1هن!"1) 
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تخصص 41> دجن الوحدة الثالثة عشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية 


أساسيات العلاج بالمضادات الحيوية : 
هنالك عدة أساسيات مهمة لابد للطبيب البيطري أن يأخذها بعين الاعتبار عند استخدام 

المضادات الحيوية 4 علاج أمراض الحيوانات الحقلية هي: 

-١‏ أن يتم قدر المستطاع اختيار المضاد الحيوي الخاص المؤثر» وهذا الاختيار يتوقف على معرفة الطبيب 
اللوظاى لحساسية السيي وض عاذ اللكفاد العيوى :وهذا الأخياوكي يكون هيا بايا 2 
الحقل) دون الرجوع إلى المختبر والقيام بتحديد المسبب المرضي ومن ثم معرفة حساسيته للمضاد 
الحيوي المناسب عن طريق إجراء فحص للحساسية؛ وهذا قد يستفرق وقتاً طويلاً (لا يقل عن 
##ساعة) الآمنالذى:شوف يوك سلب على شبعة العيوان سيب تاكن الخلاخ» هذا بالإشافة إلى كون 
بعض البكتيريا المرضية تكون حساسة للمضاد الحيوي 4# المختبر بينما تكون غير حساسة داخل 
جسم الكائن الحي. لذا عملياء ولضمان سرعة العلاج يمكن الاعتماد على العلاقة بين نوع المرض 
والبكتيريا المسببة له و المضاد الحيوي المناسب كما كش جدول رفم (؟) كما يجب أن يعتمد الاختيار 
أيضَا على قابلية لمان الجيوئ 'الستكنه بذ الوضؤل إلى كان الآهة الكرضية الوحودة عظ جلية 
الحيوان. وبتركيز عال لكي يكون العلاج أكثر فعالية. كما هو موضح 2# الجدول رقم (5). 

-١‏ عند استخدام آية مضاد حيوي 4# العلاج يجب الأخذ بنظر الاعتبار حالة مناعة الحيوان» لذا يجب 
تجنب حقن أدوية الكورتيزون مع المضادات الحيوية المثبطة لنمو البكتيريا. وبشكل عام ينصح 
باستخدام المضادات الحيوية المثبطة للبكتيريا 4 الحيوانات التي تكون فيها حالة المناعة جيدة: 
بينما يفضل استخدام المضادات الحيوية القاتلة لنمو البكتيريا عندما تكون حالة الجسم المناعية 

“- ل# الحالات المرضية المصحوبة بالانتنامية (56721103611213) ينصح باستخدام المضادات الحيوية 
القاكاة مكرما : 

4- 4ك حالة استخدام المضادات الحيوية من نوع الفلوروكوينولونز (1"1110150011111010165): يجب أن 
لا يستخدم معها المضادات الحيوية التي تعمل على منع تكوين البروتينات ‏ البكتيريا مثل عقار 
كلورامفينيكول. كما يجب أن لا يعطى مع الأدوية المضادة للحموضة (011185 41211-360105) 
والمحتوية على عنصر الماغنسيوم أو الألمنيوم وذلك لصفتها 4 الارتباط (011613]60)) مع هذه العناصر 
الأمرالذي يؤدي إلى فقدان عمليها. 


تخصص 41> دجن الوحدة الثالثة عشرة 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية 








مكان الآفة المضاد الحيوي 
قناة المعدة والأمعاء (1136©1 .1 .0) أوكسي تتراسايكلين؛ كلورامفينيكول 
الجهاز التنفسي 16650118]1002) كلورامفينيكول:؛ إريثرومايسين» أموكسيسيلين» أوكسي 
(مطاع ]55 تتراسايكلين 
المفاصل (101265) جنتاميسين؛ داي هايدروستروبتومايسين. كلورامفينيكول» إرثيرومايسين 
الدماغ (صنه8) كلورا مفينيكون :كاورتهراسنايكلين 
العيون (109765) كلورامفينيكول»؛ جنتامايسين» سوفرامايسين»؛ سيفالكسين: 
لنكومايسين: أمبيسيلين» أموكسيسيلين 
الجهاز البولي (5]612/ا5 1[1108177]) جنتامايسين» نيتروفيورازون» بروكاثئين بنسلين 
العظام (801265) ككلورتتراسايكلين» دوكسي سايكلين: لنكومايسين» تتراسايكلين: 
أوكسي تتراسايكلين. كلندامايسين 
الجهاز التناسلي (5]612/ا5 [76121]8)) | بنيسلين» كلورامفينيكول:» إيريثرومايسين» أموكسيسيلين» أمبيسلين, 
أوكسي تتراسايكلين» سيفالكسين 
السوائل المصلية (1111105 56105231) ككلورامفينيكول» داي هايدروستروبتومايسين» إيريثرومايسين؛ 
جنتامايسين» ستريتومايسين» لنكومايسين 





6- تجنب مزح مضاد حيوي قاتل للبكتيريا مع آخر مثبط للنمو (©657105]861اع83 + 61021 71عاعة8) أو 
مزح مضاد حيوي واسع الطيف مع مضاد حيوي ضيق الطيف. 

1- تجنب مزي بعض المضادات الحيوية مثل التتراسايكلين والأمبيسيلين مع الحليب عند علاج الحيوانات 
الرضيعة؛ وذلك لقابلية هذين المضادين على الارتباط مع عنصر الكالسيوم والماغنسيوم والحديد: 
الأمرالذي يؤدي إلى تركيب معقد مما يعيق عملية امتصاصه. كذلك تجنب إعطاء المضاد الحيوي 
التتراسيكلين إلى الحيوانات الحوامل وذلك لشدة ارتباط هذا المضاد الحيوي مع عنصر الكالسيوم 
والماغنسيوء الأمر الذي ينعكس سلبا على المولود عتد ولاتة. 

اك بينضع وانيقدراز حقن العيواة باكهباة اصرق كلديو اكوب التاكد ين تتمانه ختصوضا عند 
استخدام المضادات الحيوية المثبطة لنمو البكتيريا. 
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تخصص 41> دجن الوحدة الثالثة عشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية 


/- تعتمد فعالية المضاد الحيوي المناسب 2# القضاء على الخمج على تقديم الجرعة الصحيحة المناسبة 
اعتماداً على وزن الطائر وعلى مكان الحقن وعدد مرات تكرار الجرعة كما هو موضح أ الجدول 
رقم (0). 

2 العضلة‎ 2# )2٠١ ينصح بعدم حقن الجرعة الكاملة لعقار الأوكسي تتراسايكلين (التركيز‎ -٠ 
مكان واحد. بل يجب أن تقسم الجرعة ب مكانين منفصلين لتلا حدوث الورم الموضعي المؤلم.‎ 
 هتيلباق من الضروري عند اختيار المضاد الحيوي معرفة قابليته ب القضاء على الخمج على‎ -١ 

اختراق حواجز الجسم الطبيعية (52111615 50037 113601131) حيث إن لبعض المضادات الحيوية القابلية 
اختراق الحواجز بسهولة ب حين يكون الاختراق صعباً للبعض الآخر. ومن هذه الحواجز: 
© حاجز الدم - الدماغ (092162 صلةنةط - 81000). 
© حاجز الأمعاء (63221612 [8متتعام1آ). 
©» حواجز الأغشية المصلية (6811161 17061718265 5ناماكء 58). 
-١١‏ كذ حالة الخمج الموضعي 4# العيون أو إصابتها بالالتهاب» ينصح بعدم استخدام المضادات الحيوية 
يقة الحقن وذلك بسبب عدم القدرة على الوصول بفعالية إلى العيون لذا يفضل استخدام المضادات 
الحيوية الموضعية داخل العيون. 


5 
إنتاج الدواجن 


41 دجن 


الأمن الحيوي 


الوحدة الثالثة عشرة 


الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية 


تكرار الجرعة 
ساعة 
6 
4-6 
48-72 
68 
12-4 
24 
24 
24 
24 
12-4 


6-2 
12 
12 
24 
24 

4-6 
5-2 
6-8 
6-8 
12 
24 
24 
12-4 
24 
12 
12 
12 
6-58 

5-2 
12 


طريقة الاستخدام 


11117 
011 
1/1/6 
/ 111/07 
1/15 
1/7 
1/1/7 
1/17 
حمطا 
1/1/7 
1/17 
0121 
حمطا 
طلا 
0121 
حمطا 
0121 
021 
0131 
11117 
1/1/6 
1/17 
ملاعلو 
حمطا 
1/7و .1/10,5 
حمطا 
02112 
1/1/6 
1/1/6 
1/1/6 
011 


الجرعة 
(ععا/عم) 
5-10 
10-40 
ند 44000-66000 
تاذ 10000 
تاذ 10000-60000 
2-4 
5-10 
22-4 
4-0 
4 
10-5 
3-6 
10 
10 
10-2 
2.5-5 
5-10 
7 
10-20 
5-10 
10 
08 
2.5-5 
5-10 
2 
اذ 5000 
نا 20000 
11 
35-5 
10-20 
4 


المضاد الحيوي 


1111151 ممطم 

مطرتله؟ ستلااعة:<ه1 0 

عمعطتهجمء8 0 م1[ ااعمعط 
2111 500111111 © 0لا ااعتمعط 
عطلوء20 0 10[ ااع امعط 

1601ماع طامحصة ه61 

عطتاء عه تع و0 

ماع تجمط مقطا اط 

مزوه1”]' 

ما تلقام 0 

ع 1 

١ع‎ 

21 1ه ماوع 511 
1ط[ 

11011 

ماع :110 مخمط 

1115 معطم 

111 اماع71 مططم 
1111151 ممطم 


طلالاء[مسم 
102011 
18110112 
111117610[ 
1101102 
8 متعتمتوامط 


207 

001 مصتطغه1همامع 0 
مله لقطمع 0 

عم 10132011060 
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تخصص 41> دجن الوحدة الثالثة عشرة 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية 


ع ترسك نوا هع النشين جد القاوور: 

8 تورك عق كيفي: يدل المكناد اك الحهورة (الجدرة) اكد اءالناء معطي 
- قم بتعبثة حقنة سعة 20 ٠١‏ ملليتر. 

- أحقن أحد الطيور المصابة بالمضاد الحيوي المناسب وك الموضع المناسب. 


- تعرف على طريقة حفظ المضادات الحيوية (الثلاجة أو المستودع البارد الجاف). 
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تخصص 41> دجن الوحدة الثالثة عشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية 


أسئلة في الوحدة الثالثة عشر 
س١:‏ عرف المضاد الحيوي؟ 
من اها تصكيف المضاداى الجرونة تحني كاضرها على الأهباك الجركوب:؟ 
ون 7أها تضتيطن المحتاذات الشرومة حبي قوولية تاكنرها علن الأجباء السركوميةة 
س؛ : ما الفائدة من مزج المضادات الحيوية؟ 
سه : تعمل المضادات الحيوية على قتل أو تثبيط نمو البكتيريا بعدة طرق ما هي؟ 
س5: هناك عدة أساسيات مهمة لابد للطبيب البيطري أو الفني أن يأخذها بعين الاعتبار عند 


تخصص 41 دجن الوحدة الثالثة عشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية 


إجابة الامتحان الذاتي رقم١‏ ) 


٠« 


رقم السؤال: 00000 








تخصص 41> دجن الوحدة الثالثة عشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية 


تقييم مستوى الأداء ( مستوى إجادة الجدارة ) 
تعياً من قبل المتدرب نفسه وذلك بعد التدريب العملي وأي نشاط يقوم به المتدرب 


تعليمات 
بعد الانتهاء من التدريب على .......... قيم نفسك وقدراتك بواسطة إكمال هذا التقييم الذاتي بعد كل 


تعن من العراهدن الدكورة: وذلك برضي غلافة 0/1 أغاء مسنتوى الأذاء لد اسلف ويف بحالة عده 
قائلية الوم نيوضع الحرخطةة نه اتقاك التشاميه ودلا 


مومه 


مستوى الأداء (هل أتقنت الأداء) 














حب ان لخو : القتحة لتحمية االفرذا هر لبنس الدكووة 0 ناديح الأففان لكي زر انها عر قار 
التكليدة وجوه قاتقه] للأيويكوى :تفرد نف القاكينة ((9) أن حرفا ) بفتجن إشادة اعدو غات هذا التشا ةف 


أخرى بمساعدة المدرب. 





























تخصص 41> دجن الوحدة الثالثة عشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية 


تقييم مستوى الأداء ( مستوى إجادة الجدارة ) 
يعباً هذا النموذج عن طريق المدرب 


اسم المتدرب: ااال اا / 
رقم المتدرب: ا 1[ ا ا ا ل 0 
كل بند أو مفردة يقيم ب ٠١‏ نقاط 
العلامة: ...ل الحد الأدنى: ما يعادل “2/٠‏ من مجموع النقاط. 
الحد الأعلى: ما يعادل 7٠٠١‏ من مجموع النقاط. 
بنود التقييم النقاط 
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نخصص 41 دجن الوحدة الثالثة عشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية 


تدريب عملي إضافة إلى تدريب نظري 
(يقترح هذا التدريب من قبل المدرب) 
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نتخصص 1 دجن الوحدة الثالثة عشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية 


ملحوظات المتدرب في التطبيق 





41 دجن الوحدة الثالثة عشرة 
إنتاج الدواجن أي رن 
الأمن الحيوي الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية 
تعليمات 





الأمن الحبوي 


طفايات الحريق وأجهزة الإنذار ك4 مزارع الدواجن 
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تخصص 1 دجن الوحدة الرابعة عشرة 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي طفايات الحريق وأجهزة الإنذارفي مزارع الدواجن 


الوحدة الرابعة عشرة: طفاية الحريق وأجهزة الإنذارفي مزارع الدواجن 
المقدمة 
تتعرض مزارع الإنتاج الحيواني لمخاطر وحوادث كثرء وخاصة عندما بدأت التربية المكثفة. وبدأً 
ايستخداء الطافة“الكيريائية اسنيير العمليات ذاخل المرارع: وجما آن ابنتخناء الأعلاف الخضراء والحافة 
وطرين حظاكن النوااكق والقيق تعرضق ١‏ اكزاوع لتحظنالحروق31ا! وجنى تمق كراشي لنكالامة توفير 
طفايات حريق ب كل المناطق المشبوهة أو المعرضة للحريق. وأيضاً تركيب أجهزة إنذار للتنبيه لأي طارئ 
يحدث داخل الحظائر. 
الجدارة: 
احرظة المتدرت لآنؤاء:ظقاياف الخريق وانحيزة الانذاد: 
الأهداف: 
عدن نها هذه الركدة الكو ونكون القنوس باذ اللفقاتر ا هل انا 
.١‏ يذكر أنواع طفايات الحريق. 
؟. يدكر أجهزة الإنذار. 


3 يعرف طرق استخدام هده الأجهزة. 


مستوى الأداء المطلوب: 


أن يتقن المتدرب الجدارة بنسية ./2/٠١‏ 


الوقت المتوفع للتدريب: 
5 ساعات 


الوسائل المساعدة: 
.١‏ السيورة. 
". الصور الفوتوغراطية. 


3 زيارة أحد مشاريع الدواجن لمعرفة طريقة عمل أجهزة الإنذار. 
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تخصص 41 دجن الوحدة الرابعة عشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي طفايات الحريق وأجهزة الإنذارفي مزارع الدواجن 


طفاية الحريق وأجهزة الإنذارفي مزارع الدواجن 

طفاية الحريق “اعطوءء0)وع12 111 

حظائر الإنتاج الحيواني بشقيها الحيوانات الحييرة والدواجن معرضة للاصابة بالحرائق لوجود 
الأعلاف وتطور الأجهزة من دفايات 11631615 وتشغيل ذاتي للأجهزة بالنسبة للعلف والماء وجمع الروث 
ا لنا عامل التعرض للحريق ة هذه حييده 0 0 
مفاؤق الأ عالافه و الحطاكو ودار هذه الطفابات بحسي التوهريات الككروة ماك مله الفتفدن 0 يباين 
تاريخ الصلاحية ومؤشر الضغط الذي يكون 2# اللون الآخضر. ويجب أن تفحص طفاية الحريق كل ستة 
أشهر وذلك للتأحد من الضغط والبودرة. 

كما يجب معرفة امار يود لط مك لدو يعاري لكو تو محص سكين جار 
الحريق أي اللهب وقطع مصدر الحريق إذا كان 5 كان مكوويافا . كما يجب أن تعلق الطفايات 4 حامل 
تكون معه ظاهرة. 

هناك عدة أحجام من طفايات الحريق ابتداءً من الصغيرة التي تحمل 4 السيارة إلى كبيرة الحجم 
وتكون مزودة بعجلات لتسهل عملية تحريكها. 
» أهمية البودرة التى داخل الطفاية: 

تقوم البودرة بإحاطة المادة المشتعلة بطبقة من البودرة تفصلها عن الأوكسجين أ البواء. كذلك 

تتداخل مع التفاعل الكيميائي المتسلسل وتقوم بامتصاص الشقوق الطليقة 153010215 1'"]66 على 
السطح وبالتالي توقف هذا التفاعل المتسلسل وتطفئ الحريق. لذا تعتبر مادة البودرة من أسرع مواد الإطفاء 
» كيف تتعامل مع طفايات الحريق عند حدوثه: 
+-.السفظ عسوو المتشيل :واتق يمه للواء:امكنعوظ واتخل الطماية بالتفرود نفو كاكها ماد 
البودرة إلى خارج الطفاية إلى مسافة تصل إلى (1) أمتار أو أكثر. 


وه 


تخصص 41 دجن الوحدة الرابعة عشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي طفايات الحريق وأجهزة الإنذار في مزارع الدواجن 





شكل )1١0(‏ طفاية حريق صغيرة الحجم 





شكل (11) طفاية حريق كبيرة الحجم بالقرب من خزان 
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تخصص 41 دجن الوحدة الرابعة عشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي طفايات الحريق وأجهزة الإنذارفي مزارع الدواجن 


أجهزة الإنذار ددء )57:5 دمنرداى : 

عندما توظع اجهزة معينة للتسكم ذا درجات الحرارة والتهوية 3 حظاكر الدواجن وأنظمة تشغيل 
العلف تربط هذه الأجهزة بلوحة التحكم ويتم برمجتها حسب الشيء المطلوب (20111]5 56]1118) بين 
حضو انظ فكيوية وإهناءة وغبوها: 

وإذا توقف نظام واحد عن العمل يتم التنبيه الذاتي بجهاز الإنذار بواسطة البوق (110112). هذا 
الجهاز يعمل بنظام البطارية وهو مفصول تماماً عن دائرة الكهرباء. 


وبرنامج الآمن الحيوي يوجب فحص جهاز الإنذار بصورة دورية وفحص البطارية بصورة دائمة. 





شكل 6/١‏ صندوق التحكم بأجهزة الإنذار 
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تخصص 41 دجن الوحدة الرابعة عشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي طفايات الحريق وأجهزة الإنذارفي مزارع الدواجن 


كيف يعمل جهاز الإنذار: 

بعد برمجة النظام 4 الحظيرة يتم ربط هذه النظام بجهاز الإنذار الذي له حساسية 561510197119 
تجاه عدة نظم منها انقطاع التيار وارتفاع وانخفاض الحرارة أو توقف أي جهاز مرتبط به عن العمل؛ و 
الحال تعطى إشارة للجهاز ليقوم بإصدار تنبيه بواسطة الإضاءة المتقطعة الحمراءء والصوت بواسطة 
البوق أو الجرس» كما يكون بواسطة كاشف الدخان (101عع1اع0 ع5220[1). 

يفحص هذا الجهاز بصورة دورية بانتظام لأآهميته 4# مراقبة التشغيل الذاتي لأجهزة ومعدات 
الحظيرة المعنية» وعليه يُبلغ عن أي عطل فوراً ويتم الإصلاح بواسطة فريق الصيانة. وأيضاً فحص بطارية 
الحا وتششياه لت بكو دن رن اخجعة شنا بحقق دويها معنن الأناة عق هذا العمل 


الإجراءات المتبعة عند وجود أو سماع صوت الإنذار: 

أول مرحلة الذهاب إلى موقع الإنذار ومعرفة مكان العطل إذا كان الإنذار مركزياً ويجب أن 
يكون المشرف مرتدياً ملابس العمل من أفرول وأحذية واقية وقفازات: ثم يقوم بإيقاف الجهاز ثم يقوم 
بمعرفة منطقة العطل. وإذا كان بمقدوره تصحيح الوضع صححه أو يتم استدعاء الكهربائي أو فريق 
الفبياقة لنته املاع العظل الظاوط عر قتي 


أههية تخياق الأنوان-فتحظافر الدوا عن المقلفة 

هذه الحظائر تربي فيها الطيور بكثافة عالية وتعتمد أساساً على دخول البواء وخروجه بواسطة 
مراوح ساحبة وهي تزود الحظيرة بالآاكسجين:؛ وعادة تكون درجات الحرارة عالية 4 الصيف حيث تقل 
نسبة الأوكسجين مع و جود غاز الأمونيا الناتج :من محلفاث الدواجن. هذا الوضع لا يتحمل انقطاع التيار 
الكهربائي عن هذه المراوح حتى ولو لدقائق معدودة وريما لو استمر الوضع سوف تموت هذه الطيور كلها 
تنيب الأكعناف شايع التساى كنيد ل ور كن وده العكداتن الف عقن هي اه الغيدة الكتناة حمل 
بصورة جيدة. وهذا الجهاز يعتبر مساند المراقبة الروتينية ليلاً ونهاراً من الفنيين والعمال لبذه الحظائر لذا 
كن الأتشفل هدها من : 


58 


تخصص 41 دجن الوحدة الرابعة عشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي طفايات الحريق وأجهزة الإنذارفي مزارع الدواجن 


خض اكاك «اانقاج مت 
اوت وا اح حدونفدد | 





شكل (11) نظام تحكم متكامل 4# حظيرة مغلقة 
ويلاحظ جهاز الإنذار مرتبطا بلوحة التحكم 
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تخصص 1 دجن الوحدة الرابعة عشرة 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي طفايات الحريق وأجهزة الإنذارفي مزارع الدواجن 


التدريب العملي 


البس الملابس المطلوبة للقيام بتطهير الحظيرة بمطهر أو مبيد. 

عدد أدوات السلامة المستخدمة # رش المبيدات. 

قم بتشغيل طفاية الحريق بافتراض أن هنالك حريق 4 حظيرة؟ ما الخطوات الواجب اتخاذها؟ 
قم بضبط جهاز الإنذار» ومن ثم تغيير ضبط درجة الحرارة والانتظار» هل سمعت الصوت؟ 


حاول تصحيح الخطأ ومن ثم عاود الضيط مرة أخرى 4# جهاز الإنذار. 


تخصص 41 دجن الوحدة الرابعة عشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي طفايات الحريق وأجهزة الإنذارفي مزارع الدواجن 


أسئلة في الوحدة الخامسة عشرة 


ذه ساك بدن ] لاين الخاصفي ف العم 


: عدد فوائد استخدام الآدوات الخاصة بالسلامة؟ 


: وضح كيف تعمل طفاية الحريق؟ 


: اذكر مدة فحص طفاية الحريق؟ 


: اذكر أهمية طفاية الحريق # مزارع الدواجن ؟ 


تخصص 1 دجن الوحدة الرابعة عشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي طفايات الحريق وأجهزة الإنذارفي مزارع الدواجن 


إجابة الامتحان الذاتي رقم١‏ ) 


٠ 


رقم السؤال: _ب___0ب100000000 [ ز زازا2 2 “0001# 
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تخصص 41 دجن الوحدة الرابعة عشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي طفايات الحريق وأجهزة الإنذارفي مزارع الدواجن 


تقييم مستوى الأداء ( مستوى إجادة الجدارة ) 


تعبأ من قبل المتدرب نفسه وذلك بعد التدريب العملي وأي نشاط يقوم به المتدرب 


تعليمات 
كن الاسناء سن القدوهن فلن ........... قيم نفسك وقدراتك بواسطة إكمال هذا التقييم الذاتي بعد كل 


فنصو من العتاميز الذكوزة ولك يوضع بعلؤمة (/1) آعاء شتبتوى الأداه الذى اتفتكة»ويى خالة عدم 
قابلقة! يي التعلكة ايع لطلوة يف التحانة] لا مزه ود للك 


أسم النشاط التدريبي الذي تم التدرب عليه 


كمومه 


مستوى الأداء (هل أتقنت الأآداء) 


م حزثيا حليا 














يحب و كفل النسحة تسميم الشرداك (البدزهة اكور يديع الإشنان لحكل أو "نه هيو قابلة النظبيق وه لخالة 
وجود مفردة 2 القائمة (0ا) أو (جزتيا) فيجب إعادة التدريب على هذا النشاط مرة أخرى بمساعدة المدرب. 
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تخصص 41 دجن الوحدة الرابعة عشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي طفايات الحريق وأجهزة الإنذارفي مزارع الدواجن 


تقييم مستوى الأداء ( مستوى إجادة الجدارة ) 
يعباً هذا النموذج عن طريق المدرب 


اسم المتدرب: عستم بيده الفارية م 1 

رقم المتدرب: ا ل 0 

كل بند أو مفردة يقيم ب ٠١‏ نقاط 

العلامة: لم ا ا سم ادف ا لسن الأدتى ها يعادال +/7 :ميق متجموع النقاظ. 
الحد الأعلى: ما يعادل 7٠٠١‏ من مجموع النقاط. 


بنود التقييم النقاط 
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تخصص 41 دجن الوحدة الرابعة عشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي طفايات الحريق وأجهزة الإنذارفي مزارع الدواجن 


تدريب عملي إضافة إلى تدريب نظري 
(يقترح هذا التدريب من قبل المدرب) 
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تخصص 41 دجن الوحدة الرابعة عشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي طفايات الحريق وأجهزة الإنذارفي مزارع الدواجن 


ملحوظات المتدرب في التطبيق 





تخصص 1 دجن الوحدة الرابعة عشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي طفايات الحريق وأجهزة الإنذارفي مزارع الدواجن 
تعليمات 





الأمن الحيوي 
أنظمة الآمن # التعامل مع معدات التغذية ونظافتها 
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تخصص 1 دجن الوحدة الخامسة عشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن في التعامل مع معدات التغذية ونظافتها 


الوحدة الخامسة عشرة: أنظمة الأمن في التعامل مع معدات التغذية ونظافتها 


المقدمة 

دخول المزارع عصر الميكنة # مناولة الأعلاف وطرق تقديم الأعلاف 2# مزارع الإنتاج الحيواني 
الكبيرة يتطلب حفظ هذه الأعلاف وتخزينها ومناولتها بصورة سليمة وآمنة للعمال الذين يتعاملون مع 
هذه الأجهزة والروافع والحلزونات والسيور الساحبة لذا يتطلب أخذ الحيطة والحذر عند استخدام هذه 
لساك وكا ميق كز ورياك المباكنةة العاملية: 


الجدارة: 


الأهداف: 
عفد ثهانة:فتذه الزحدة العدازيزيةيطنيه المتدزت يوق الله خادوا على أك: 
.١‏ يعرف الاستخدام السليم لمعدات مناولة الأعلاف. 
اق عورف الخارة اراب تلعف[ لاقو 


تغرف الأفاكةا نم تبث الأكلا قاد نون التخرية: 


مستوى الأداء المطلوب: 
أن يتقن المتدرب الجدارة بنسية ./2/٠١‏ 


الوقت المتوفع للتدريب: 
ساعات نظرية » 1١‏ ساعات عملية 


الوسائل المساعدة: 
3 الفيموة 
؟. الصور الفوتوغرافية. 
5 أشرظة الفيدو: 
غ. زيارة لمصنع علف لمعرفة طرق المناولة والتخزين. 
6. زيارة مزرعة دواجن. 


 ؟ا/ه‎ 
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تخصص 1 دجن الوحدة الخامسة عشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن في التعامل مع معدات التغذية ونظافتها 


أنظمة الأمن في التعامل مع معدات التغذية ونظافتها 


التغذية السليمة هي من خطوات نجاح مشاريع إنتاج الدواجن ونقصد بالتغذية السليمة عملية تقديم 
وجبات غذائية متكاملة العناصر الضرورية التي يحتاجها جسم الطائر للنمو أو الإنتاج. وبما أنه تم تجميع 
هذه الطيور بأعداد كبيرة تناسب متطلبات الإنتاج الكبير والاقتصادي: فلابد من إعطاء المساحة 
التكاهرة السبروردة لبك رمهردة مسن هذه الخايو و تناكل أعميوها مزه الودية القنسته وغالبا اقصية 
ساعات محددة #ك اليوم أو متواجدة بشكل دائم (50110). 

عملية مناولة هذه الأعلاف والماء لتصل إلى هدفها بكل أمان ويسر وي الزمن المناسب وبالجودة 
المناسبة تتطلب منا استخدام أجهزة ومعدات أصبحت الآن متطورة جداً (11408081160ش). 





شكحل )٠١(‏ نظافة خطوط العلف وهي بصورة جيدة 


وعملية تقديم الأعلاف تمر بعدة خطوات مند وصول المواد الخام ثم التصنيع ثم النقل والتخزين 
والتقديم 1656171261052 آ1. 

ولكل الخطوات تتطلب أجهزة ميكانيكية متحركة يتم عن طريقها سحب ونقل الأعلاف 
حسب منافقن التوزيع لتصل للحيوان 2 الزمن المناسب بالجودة المناسية والآن أصبح استخدام مواتير 


 ؟الك‎ 


تخصص 1 دجن الوحدة الخامسة عشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن في التعامل مع معدات التغذية ونظافتها 


الجهرباء للقيام بالأعمال الميكانيكية سواء أكانت عن طريق إدارة الحلزون (17ع0118) آم الجنزير 
(متهط0) أم استخدام سيور ناقلة كاءع8) آم أجهزة هيدروليك رافعة. 


٠‏ فلأتلاين ٠‏ #درناغدا1 





5م]عة ستقط) 


« سويرييئو» معام عتزن5 


7-5 2 5اعع نه كتعلوعاموط 


شكل )7١١(‏ أنظمة تغذية ميكانيكية 


وماك انا حوازانق وشودالات راقعة شباعه بف العملنة لكات كي وساسلة هة العملياك 
تتطلب من الشخص المختص تشغيل هذه الأجهزة والمكائن وكلها أجهزة ساحبة ورافعة ولابد من الحذر 
الشديد عتد القياء له امعرظة الكاملة يطرق الشفيل واركراء اللأنيى والكهذية الواقية والحكنامات 
والقفار ات وردم| النظازاف الاؤرمة زرن! العدا كي ذكرعبرايها بسن اهدر عند التقشل ويكاسبة ها 
يتعلق بالأيادي. فمعظم الحوادث التي تحدث إصابات الأطراف»؛ وأيضاً لابد من توفير أدوات السلامة 
الااقدة يذ أناكع نناوتة الأصلااف "منتدوق الاسقافات الأولية'. 

ويدخل مفهوم الآأمن الحيوي 4# هذا السياق بأن يشترط أن تكون آلات وأجهزة ومعدات المناولة 
والنقل منظفة بفرش التطهير تطهيراً كاملاً وبانتظام» وهذه يجب أن تكون مصنعة من معادن صلبة 
ومتينة غير قابلة للصداً (اع5]6 1655 51912) وسهلة الغسيل والتطهير وألا تحتوي على عناصر سامة أو لها 
أولبا التفاعلات مع المعادن الأخرى. 

وغامل الجقاف مهم جدا عند فخرين الأغلاف ويجب تفادي تمرطن الأعلاف للرطوية الزاقدة وال 
تساعد على نمو فطريات التعفن وهي التي تفرز مواد سامة للطيور» ولذلك يجب أن تحفظ الأعلاف 2 
مخازن (910565) جيدة التهوية أو صوامع حديثة (531108) تراعي فيها أسس التخزين السليمة للأعلاف 


من حرارة وتهوية ومدة وغيرها. 


 ؟ا/ا/‎ 
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تخصص دجن الوحدة الخامسة عشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن في التعامل مع معدات التغذية ونظافتها 





شكل )7١١(١‏ صوامع حديثة لحفظ الأعلاف 





شكل (؟١١7)‏ ترحيل الأعلاف 


اا" 
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تخصص 1 دجن الوحدة الخامسة عشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن في التعامل مع معدات التغذية ونظافتها 


التدريب العملى 
[- قم بزيارة مصنع علف ومعرقة طرق مناولة واستخدام معدات الأعلاف, والحفظ. 


؟- زيارة مرزعة دواجن لمعرفة طرق تقديم الأعلاف: 
* قم بتشغيل جنزير العلف بعد التأكد من ملء السابلو بالأعلاف 


509 
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تخصص 1 دجن الوحدة الخامسة عشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن في التعامل مع معدات التغذية ونظافتها 


أسئلة في الوحدة السادسة عشرة 
سن اننا لضو لتفانية السلمية 
س7: ما احتياطات السلامة عند استخدام معدات التغذية؟ 
س؟: تحدث بإيجاز عن المعدات المستخدمة ف نقل الأعلاف 4 مزارع الدواجن؟ 
سخ : اذكر العوامل التي تؤثر على جودة الأعلاف؟ 
-١‏ الرطوبة. 


*- التهوية. 
7 االتحكواةة 
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تخصص 41 دجن الوحدة الخامسة عشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن في التعامل مع معدات التغذية ونظافتها 


إجابة الامتحان الذاتي رقم( ) 


رقم السؤال: دب | ز[ 1[ ؤز[ز[ؤ[ؤ[ؤ[ ؤزؤزؤز1ز[1111 
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تخصص 1 دجن الوحدة الخامسة عشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن في التعامل مع معدات التغذية ونظافتها 


تقييم مستوى الأداء ( مستوى إجادة الجدارة ) 


تعبا من قبل المتدرب نفسه وذلك بعد التدريب العملى وأي نشاط يقوم به المتدرب 


تعليمات 
يعن الانتهاء مخ القدر هب على .......... قيم نفسك وقدراتك بواسطة إكمال هذا التقييم الذاتي بعد كل 


متصنوامن الخاصير الذكورة :ولك يوضع علذمة 50 امام كتوق الأداء الثئ انقسه وه تحالة هده 
قابلية انهم التطبوق حب ملؤي نظا لبه ددا التكاع تين للك 
اسه التشاط القدوييئ الذئ ثم الحوري عليه 


مومه 


مستوى الأداء (هل أتقنت الأداء) 














يجب أن تصل النتيجة لجميع المفردات (الينود) المذحورة إن درجة الإتقان الكلي أو أنها غير قابلة للتطبيق» و2 


حالة وجود مفردة 2 القائمة (لا) أو (تحزئيا) فيجب إعادة التدريب على هذا النشاط مرة أخرى بمساعدة المدرب. 


- 585 
































نخصص 41 دجن الوحدة الخامسة عشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن في التعامل مع معدات التغذية ونظافتها 
تقييم مستوى الأداء ( مستوى إجادة الجدارة ) 
يعبأ هذا النموذج عن طريق المدرب 
اسم المتدرب: 000 0 / / 
رفم المتدرب: ب-ب313131١ 010101‏ ا 
كل بند أو مفردة يقيم ب ٠١‏ نقاط 
العلامة: ا 1 ااا ل ل من مجموع النقاط. 
الحد الأعلى: ما يعادل /٠٠١‏ من مجموع النقاط. 
بنود التقييم النقاط 
-١‏ 0000| |ز[ز زذذ2320 
21 ال ا ا ا 
ا يا ل 0 
ع 603035-3-26م00033373006ُ0ُ0ُ0ُ0ُ0ْ7ٌْْْ66006ااايايااا 0 
6- 6007 ا“ ش51 
1- 000 
-١/‏ اا 1[1515101000000[ 2701711 
/- 000 
المجموع 
ملاحظات 


- 58" 























3-3 


تخصص 1 دجن الوحدة الخامسة عشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن في التعامل مع معدات التغذية ونظافتها 


تدريب عملي بالإضافة إلى تدريب نظري 


(يقترح هذا التدريب من قبل المدرب) 





تخصص 41 دجن الوحدة الخامسة عشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن في التعامل مع معدات التغذية ونظافتها 


ملحوظات المتدرب في التطبيق 


586 
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تخصص 1 دجن الوحدة الخامسة عشرة 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي أنظمة الأمن في التعامل مع معدات التغذية ونظافتها 





- 586 





الآمن الحيوي في مزارع الدواجن 


الآأمن الحيوي 2 مسالخ الدواجن وتطبيق الباسب 








3 


تخصص 1 دجن الوحدة السادسة عشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي في مسالخ الدواجن وتطبيق ا لهاسب 


الوحدة السادسة عشرة: الأمن الحيوي في مسالخ الدواجن وتطبيق الهاسب 


المقدمة 

المسالخ 4 صناعة الدواجن مرحلة تكتسب أهمية خاصة إذ تعتبر منطقة حصاد لجهود التربية 
حتى يقدم المنتج بصورة جيدة ومقبولة للمستهلك وذات مواصفات صحية وقياسية متعارف عليها. وبما أن 
المسالخ من المناطق الحرجة 2# تطبيقات الأمن الحيوية إذ تشكل منطقة تجمع أعداد كبيرة من الدواجن 
وذبحها وتغليفها وتحمل معها أعداداً كبيرة من الميكروبات فإنه؛ وتبرز أهمية تطبيق مفاهيم عالية الدقة 
لأعمال النظافة والتصحاح بحيث يتم تقليل أعداد الميكروبات إلى أقل ما يمكن أن لم أقل التخلص منها 
نماك وهنا تبرز أهمية منع التلوث التصالبي (121661]101 01055)). إذ لا بد من نظافة وتطهير كل 
أقسام المسلخ بعد نهاية كل يوم عمل ابتداءً من منطقة الذبح إلى منطقة التعبئة والتحميل. 


الجدارة: 
معرفة الشدرب لأقشاء المسلخ وعمليات النطافة والتطودر ال كم ده الأقساء. 


الأهداف: 
نه نهارة هذه الويحد: القدرفية يضب المتدرب يادن اللةخادرا هلن أن 
2-١‏ يذكرأقسام المسلخ الآساسية. 
25 .شرف كيف تطلافة وكملوو القاطق الركسينة. 
2# . ,يكن الأكيناة الجاد ةف الميلة: 
2-4 يعرف أنواع المطهرات المستخدمة. 
2-4 يعرف الأسس التي يعتمد عليها نظام الباسب # مزارع الدواجن. 


مستوى الأداء المطلوب: 
أسف الكدوت الحد او شي 
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تخصص 1 دجن الوحدة السادسة عشرة 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي في مسالخ الدواجن وتطبيق ا لهاسب 
الوقت المتوفع للتدريب: 
غ ساعات 
الوسائل المساعدة: 
.١‏ السيورة. 


”. الصور الفوتوغرافية أو الفيديو. 
#ااروقارة ادا نالك وفك اكات العمل 
52 زيارة أحد المسالخ وقفت ساعات النظافة والتطهير. 
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تخصص 1 دجن الوحدة السادسة عشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي في مسالخ الدواجن وتطبيق ا لهاسب 


الأمن الحيوي في مسالخ الدواجن وتطبيق ا لهاسب 


أو مجمدة للمستهلك أو دخولها 4 عمليات تصنيعية متقدمة. ولذا تعتبر منطقة تجمع أعداد كبيرة من 
العلووة نوكا يدا تاياتف الكزرة كر شريني اها : 
وبما أن الأمن الحيوي تعريفاً هو عملية منع دخول الأمراض والمحافظة على الدواجن محلياً للحيلولة 
دون إصابتها بالآأمراض. 
يعتبر المسلخ من المناطق التي يكون فيها معظم أمراض الدواجن المعدية سواء الفيروسية أو 
اليحتيرية. لذا تثم عمليات الفحص قبل الدبح وأثناء الديح وأخن عينات من المنتج النهائى. 
© وهناك مناطق مسائدة يتم التأحد من نظافتها منها المنشآت ومن ضمنتها اليواية الرئيسة وأحواض 
التطهير للسيارات والشوارع الداخلية والمسلخ ومنطقة وفود السيارات. وورشة السيارات» 
والمستودع» وغرفة التبريد» ورصيف التحميل والمسجد. 
© التأحد من نظافة العمالة الشخصية ونظافة ملابس العمل "اليونيفورم؛ وغطاء الرأس والقفازات 
والحمامة. وخ غسيل وت تطهير الأيدي. 
© التأحد من وجود حوض تطهير الأحذية. 
ويتم الفحص اليومي لغرفة تبديل الملابس» غرقة | ستقبال وانتظار الدجاج» غرقة تنزيل أقفاص 
الدجاج للدذيح و منطقة غسيل الأقفاص بعد التفريغ ويعد ذلك يتم فحص صالة الذيح وصالة السمط. 
والتأحد من نظافة و حمية مياه السمط. 
والتأحد من فحص نتائات الريش (الصوابع) ومن ثم صالة التجهيز وبها عدة محائن منها 
ماكينة دزع الاهقانى وماكينة إزالة المرارة والحيد والقلوب» وماكينة تفريع محتويات الحوصلة ثم 
الفسيل/النهاق الدساء ارين ق المتعيع بالكلوو والدريد والشلل والذاجحات. 
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تخصص 1 دجن الوحدة السادسة عشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي في مسالخ الدواجن وتطبيق الهاسب 


وأكيرا ضانة الرقة: 


وخطوط الإنتاج وأحواض تجميع الدجاج بناء على وزن كل دجاجة وآحواض تجميع الكبدة والقانصة 


وليك وككقيم هذه الكتكاكن. والسالاك يت أولة التسل بالضخط التحفضن 'لؤقاله المواق اعضو 
وبعدها يتم رش مواد التنظيف التي تحتوي على رغاو تلصق على الأسطح؛ ثم مرحلة الشطف. ويبدأً 
برثامج التظمير بالركن بالطيرات :داف مواصيفات تكون عديمة اللون والراقعة وتكيرا القنطف بالضفظ 
العالي. وبعد ذلك تآتي مرحلة التأكد من مستوى جودة الغسل والتطهير بأخذ مسحات من جميع مناطق 
اللخ م الترحكين على صالات التجبيق والقيقة: 





شكل )1١4(‏ جودة الغسل # المسلح وتطبيقات نظام الأمن الحيوي 


وللعلم فإن للمسلخ مختبر ضبط الجودة يتم فيه فحص هذه المسحات وأخذ عينات يومية من الدجاج 
للتأحد من خلو الدواجن من بكتيريا السالمونيلا. ويعتبر هذا المختبر المقياس الحقيقي لمدى تطبيق أنظمة 
الأمن الحيوي 2# المسالخ ومن ثم تأثر أهمية تطبيق نظام الباسب 2# مسالخ الدواجن. 
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تخصص 1 دجن الوحدة السادسة عشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي في مسالخ الدواجن وتطبيق الهاسب 


الوا 1 9-١‏ / ا ل / 
الب لاق 10 لاوا 


ا افا اجام 


5-0 
1-1 ا - 


١ 
١ 
5 
-/ | 





شكل )١١(‏ مسلخ آلي 


مدخل إلى استراتيجيات نظام الهاسب (1142)00012) 

إن استراتيجيات نظام (1140007) (نقاط المكافحة الحرجة والتحليل المصادف)يمكن أن 
تستخدم لتحديد المناطق التي قد تدخل منها الممرضات إلى النظام (مزرعة؛ وفقاسة؛ ومجزر) بحيث 
يمكن استبعادهم ومنعهم مما يجعل الأنظمة تظهر أن سلسلة الإنتاج (حلقاته) خاضعة للمراقبة والتدقيق 
بشكل ثابت ومستمر. 

وتعتمد بعض الشركات (المنتجة للمنظفات والمطهرات خصوصا) برامج آمن حيوي دقيقة ب كل 
خطوة 4 حلقة الإنتاج مقدمة نظام (روتين) تنظيف وتطهير شامل يضمن أعلى درجة من القضاء على 
المدضات و قافن اعدادها: 


يعتمد هذا النظام (114)000072) على أسس سبعة 4# مزارع الدواجن وهي: 
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تنخصص 1 دجن 

إنتاج الدواجن الأمن الحيوي 
١‏ - التحليل المصادف 365 1137310 
؟- نقاط المكافحة الحرجة 2011215 6011101 00111621 
*- الحدود الحرجة 5خ 1دع 011 
غ- الرصد 11م 
ه- التصحيح 0 )0 
1- التسجيل 18 12*20 
-"٠‏ التحقيق أو التدقيق 5110 


أولاً: التحليل المصادف: 


لتحديد المخاطر الميكروبيولوجية 2 كل خطوة أو مرحلة من العمل وهذا برنامج الأمن الحيوي 


كان : ثقاعك امضاضجة اجمر جه 


الوحدة السادسة عشرة 


الأمن الحيوي في مسالخ الدواجن وتطبيق الهاسب 


نقاط المكافحة الحرجة يمكن اتخاذ الإجراءات التي تنقص أو تبعد الخطر. ففي مزرعة 
الدواجن توجد نقاط مكافحة يمكن فيها إنقاص الممرض كجزء من برنامج أمن حيوي شامل. 
.١‏ من الموقع: تصحاح النقل» مغاطس السيارات والأقدام. 


". الصحة الشخصية: الآلبسة الواقية» ونظافة الآيدي والاستحمام عند الدخول والخروج من الموقع. 


رات نك كباب الحظور "الم مسرن اسراف الوا 
4. الفرشة: الفرشة النظيفة يمكن رشها بالمطهر لإنقاص العدوى. 
نكا سه انقو وض وبرتامع إذارة عشافيدة القرانجسن التكايل. 
لخظيرة الجا اللأنحم «برتاي تظهير نات 


وتشكل الخطوات الستة الأولى جزءا من برنامج مستمر مع التطهير النهائي وثبٌ نهاية كل دورة 
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تخصص 1 دجن الوحدة السادسة عشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي في مسالخ الدواجن وتطبيق ا لهاسب 


ويجب الانتياه إلى الصحة الشنخصية 2 حل المراحل وذلك باستخدام أليسة حامية, وينظافة 


ثالنا الحدود أو الدوجات الحرحة: 


الحدود التي يجب أن ينقص إليها الخطر باستخدام المنظفات والمطهرات الملائمة. يممكن اقتراح 
بعضها كمثال: 




















مرضية مشكوك فيها غير مرضية 
مناطق أولية 
طق و -|٠١٠.٠ ١٠١٠.٠ -0+٠ ٠ 06+٠٠ -|٠٠ ١٠ - ٠‏ ٠.٠م؟5‏ ٠.٠م"+‏ 
1070 
مناطق ثانوية 
طق نويه ٠ -١٠٠ ١٠ -0 ٠ 0+ -١ ١ - ١‏ .© .الل 
070 
وجود السالمونيلة سلبي سلبي إيجابي 


9 7]:عدد الميكروبات الحية الإجمالي 4 السنتيمتر المربع الواحد. 
© المناطق الأولية هي التي يوجد فيها أكبر التحديات مثل الأرضيات وفتحات الصرف الصحي. 


فا التاكلق' لكاتو :هئ الح :يوحن كينا أقلالتجدواخ ةهكن تند اث والدعا ناف «العالف: «الشارت: 


وأنها #الوض: 
هي الملاحظة والقياس للتنظيف والتطهير للتأكد من الحدود الحرجة 4 كل خطوة. يمكن رصد 
3 الأنطلة السنليةه مكل الأرضن الشوييانية والأعفدة#والجدران: 
؟". الآسطح المستنفذة: الأرض الترابية والخشبية. 
المواهناتعالف والمشارت: 


ب العوانف للفسرككة وال ف حامن. 
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تخصص 1 دجن الوحدة السادسة عشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي في مسالخ الدواجن وتطبيق ا لهاسب 


خامسا التصحي: 
الأغزاتة الذى يكب تناه ه ]ذا الم تركن:الجوود التدرجة بك خطر مل 
لمعنو رضي اويا يو ا لتر ةم 
لان :تاكن من استحداء التق المتديح ف الإجراراتاالسحيعة: 


تايبا : التسجيل: 
يجب حفظ السجلات التي تثبت أنه تم وضع وتنفيذ برنامج الأمن الوقائي بشكل صحيح ومستمر. 
وهناك نماذج خنيرة لمثل هده السجلات تشمل سجلات المنتجات المستخدمة والحدود الحرجة 
وجداول التنظيف والتطهير وأي إجراءات تصحيحية تقدم وثائق ومستئدات للمحافحة والرصد. وهناك 
مجموعة كاملة من السجلات البامة لأي إجراء قانوني والتي قد تشكل جزءًا من نظام ضبط الجودة مثل 
الأيزو (9002 150). 
وما إذا لم فحص هذا ومرافيته إضافة ان الفحص البكتريولوجى للسطوح المنظفة والمطهرة. 


تنا ينا : التحقق: 
الاختبارات والإجراءات التي تؤكد أن نظام (114)0002) تم إنجازه بشكل مناسب والتي تشمل 
الاختبارات البكتيرية» والفحوصات القياسية والاختبارات الجرعية. بينما التحقق من قبل طرف ثالث هو 
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تخصص 1 دجن الوحدة السادسة عشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي في مسالخ الدواجن وتطبيق ا لهاسب 


نفامل الحشاضمة الجرحة السديفة: 


يمكن إيجاز نقاط المكافحة الحرجة المستهدفة من أجل مكافحة المرض الفعالة والأمن الغذائى 


فيما يلي: 
أولاً: الأمن الحيوي النهائي أو الأخير: 
3 التفشرا نك الملليانف: بك ارات العذ او لفتظيف الشاف 
باه البواقك: 8 العلف :انام 
وك انو قدو "سات 


- الفرشة. - تلوث المؤثر 4 الموقع 


ثانياً: الأمن الحيوي المستمر: 
١‏ - الطيور النافقة. ؟- الأحذية. 
19- الماء. غ- المركيات. 
ه- الطيور البرية. 5- الأيدى 


/ا- الكحتاكحيت المفقسة. /- الزوار والملابس. 


عوامل إدارية خطرة ترافق تنفين نظام (”114)1)11) ب صناعة الدواجن: 

إن الغدد الأكبرمن الإصابات المعدية © البشر تسببها الضروب المصلية نظيرة التيفوتيدية من 
النشاكوتيلةوالكاضيرواكدرن الداتةة وعدي الأضرالعذاتن وله سواه رطعو يحوت يكرا خدون 
بطبيعتهم ولو جزئياً 4 عوائل الدواجن وبيئتهم. والسالمونيلات نظيرة التيفية والكامبيلوباكتريا تترافق 
بنماذج لا عرضية نسبياً ولكنها واضحة من الاستعمار ا القناة البضمية للدجاج. والنظام البيئي تعاكل 
الممرض يكون بالمقابل متآثراً بالتفاعل بين الممرض وبيئة الإنتاج والإجهادات المصاحبة. 
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تخصص 1 دجن الوحدة السادسة عشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي في مسالخ الدواجن وتطبيق ا لهاسب 


إن عمليات التصنيع الجيدة 4# المجازر يمكن أن تنقص التلوث التصالبي ولكن من الصعوبة 
نيودك] ف اتلكة 1 يفلم كرا يده لور سنا هه 1 تبك رتك شوو ياه املا شوالات قن السدل فوس 
لإنكا عن يسدر نيزا نوكته (تدواند رن فى متهي سن لوصول إليها لطر فيينا: 
وتطوير عمليات تصنيع جيدة باستخدام قواعد (114007]) سوف يكون ضرورياً إذا كانت 
مهمة تربية الدجاج صعبة بعدم وجود السالمونيلة والكامبيلوباكتريا أو بعدد قليل منها ويجب إتمامها. 
اتوتكن هلن امك فهر البنانوة الاك ريشن #الوكوة سنيناده مكقيره قر يه اللرية وين اماه انغ 
النواجن المتكاملة الع تفيل النكذاكيه > والعلف والقوارطى »نوا لطيون البريةة والمسقترات بوبيك النقل 
والتفهيع واللحزى وجني المعنادن عالية الأهمية 
وعلى كل فإن المفقس قد يكون المصدر الأهم لسببين: 
الأول قوق الككذاحضيوف:) لدشكط عهرينا | اككو اسكمواذا للاستعما رسن الطبون] لمكبيرة؟ فقن جد أذ 
الكتاكيت التي عمرها يوم واحد يمكن أن تستعمر حتى بأقل من 40 خلايا حية من السالمونيلة 
ولكن بعد مرور العمر كان الاستعمار غير منتظم ويحتاج إلى جرعات أكبر من السالمونيلات. 
والكتاكيت التي عمرها أسبوعان تملك ميكروغلورا معوية ناضجة وبهذا تكون أكثر مقاومة 
للاستعمار المعوي بالسالمونيلات. ووجد أيضا أن بيضة واحدة ملوثة بالسالمونيلة يمكن أن تلوث 
بشدة البيض الآخر والكتاكيت الفاقسة 4 نفس ماكينة التفقيس. وبينت دراسة أجريت على 
أكثر من 8 مليون فروج أن الضروب المصلية التي وجدت 4 الفراريج المذبوحة كثيراً ما وجدت 
تفده جف فيفات لاضن وتكنين ل تكحضف :د لعلف 
والثاني: هو أن المفاقس غالباً ما تكون مخازن للسالمونيلات. و الإنتاج الطبيعي نجد ان عدداً قليلاً من 
البيض ملوث بمعدل ١‏ إلى ٠٠٠٠١‏ بيضة تفريخ على مدة عدة سنوات. واكتش فت السالمونيلة 
تيفيميوريوم من " بيضات فقط من أصل 0077 بيضة من فوج تمت عدواه بهذا الميكروب. ووجد 
الخرةاق :108 سن فينتات الجتزاء البيهى: #والتواه فل المكيرالناقل وازرزاق الشبواضق 3 ففاسنات 
كار اتروع كلق السائز له تفي ل قدي الفدرمن لتزوكك لكو كوت الدفية 
وك دراستين أخريين وجد أن 0د- 25 من الكتاكيت إيجابية بعمر يوم واحد. وتبين النسبة 
ترشيت لص كيه الابها ره امنا نر كفن سعات الناكزن والريادة الدرا نمكي وهوه وانتشاد 
الشات اكت 8 نكن كريت العاذرة التمعس رنشاونة ميم الال اللتكمكن للانص] كف السيهن الكو أن 
غالبية الكتاكيت الإيجابية قد اكتسبت السا مونيلات بواسطة التعرض السلبي للعدوى ب المفقس. 
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ولكي نكافح السالمونيلات والميكروبات الممرضة الأخرى يجب اعتماد برنامج تصحاح فعال 2 
المفقس. ويمكن أن ينفذ هذا البرنامج على أفضل وجه إذا تم تصحاح البيض المحضن 4# الحاضنات 
وتبخير الفقاسات خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من الفقس. وي السابقة يستخدم الفورمالدهيد على نطاق 
وانسة ة عبتكير الكعانتانع ولكفهة الآ أعسة ترود بعد الوانيق الصاوفة لأسجغر انه ما رقم 
بأصحاب الفقاسات لاستخدام كيماويات أخرى مثل الماء الأوكسجيني 2610106 11701085612) 
"1112" ومركبات الفينول (00122011105© 21620116) وهي الأكثر كفاءة ث قتل السالمونيلا على 
بيض التفريخ المخصب. ووجد أن الأوزون (2020126)) قد يكون مطهر فقاسة فعال ولكنه خطير حيث 
سبب (بمعدل 77,8 غاز الأوزون) نقص معدل الفقس 00* على الرغم من أن البيض المعرض لضباب 
الأوزون المائي عند تحضينه بالحاضنات كانت معدلات فقسه أعلى من المشاهدة. 

لقد تم إجراء أربع تجارب لتقييم كفاءة تصحاح هواء المفاقس بواسطة الأشعة فوق البنفسجية 
(1[17)؛ الأوزون» أوالماء الأوكسجيني على البكتيريا المتواجدة» وانتشار السالمونيلات ونسبة الفقس 
لبيض الفروج بالمقارنة مع الشواهد ووجد أن جميع المعالجات (التصحاح) أنقصت عدد البكتيريا المتواجدة 
إججااكا تسد ويك 535 والمكدرن] الموية رانين زرن اقم :د مقا مبسواء ماكينة السقيين هوم 
نقص معنوي (كبير) 2# أعداد الكتاكيت الموجبة للسالمونيلة باستخدام الأوزون والماء الأوكسجيني. ولم 
يكن لبذه المعالجات أي تأثير سلبي على نسبة الفقس مما يمكن من استخدامها استراتيجياً ب برامج 
الإدارة لإنقاص التلوث التصالبي (العرض») بالسالمونيلات والمشكلات الأخرى الناتجة عن نقل الميكروبات 
.4 المفاقس. ومن طرق التصحاح البواتي وجد أن استخدام 27.5 ماء أوكسجيني كان الأكثر كفاءة 2 
إنقاضى السناتو باذك 

المنطقة الرئيسية الثانية لحدوث التلوث هي أثناء التربية. حيث يوجد عدد كبير من مصادر التلوث 
القوية. والتوجه الأكثر فاعلية # منع استعمار الدواجن الحية بالسالمونيلا هو الصراع التنافسي 
(0111511101© 11]176م0011)) والذي قدم 'نورمي ورانتالا” أول تقرير عنه عام 1975م والذي يتضمن 
إعطاء الكحتاكيت ميكروغفلورا معوية من طيور بالغة خالية من السالمونلات عن طريق الفم بعد الفقس 
وقد لخص هذا المفهوم بفنيك ونورمي عام 5/47١م‏ كما يلي: 

.١‏ الكتاكيت حديثة الفقس يمكن أن تعدي بخلية واحدة من السالمونيلة. 


”. الطيور البالغة مقاومة للعدوى بسبب الميكروقلورا الطبيعية 2 أمعائها. 


3 


تخصص 1 دجن الوحدة السادسة عشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي في مسالخ الدواجن وتطبيق ا لهاسب 


؟. تقديم الميكروفلورا الطبيعية من الطيور البالفة إلى الكتاكيت المفقسة يسرع عمليات نضج 

الميكروفلورا المعوية ويزيد مقاومة معظم الكتاكيت لاستعمار السالمونيلة. 

وقد أثبتت عدة مختبرات حول العالم إِنّ هذا المفهوم أو الطريق فعال. وقد طور العلماء هذا المفهوم 
إلى آخر هو الصراع التنافسي المخاطي ("1/1)011"' 6701115102 001226111116 31100531) والذي 
جرب يك الحقل ووجد أن 74١‏ من الدجاج غير المعالج (الشاهد) كان إيجابياً للسالمونيلة بعد ذبحه مقارنة 
ب 7٠١‏ فقط من المعالج بهذه الطريقة. و4 تجربة أخرى وجد 70 فقط موجبة من الطيور المعالجة مقارنة مع 
١‏ موجية من الطيور غير المعالجة (الشاهدة). 

وللتأكد من نقص إصابات السالمونيلا الناتجة عن الدواجن غير المطهية أو التي تداولت بطريقة 
سيئة فإنه يجب تربية دجاج خال من السالمونيلات وإيصاله إلى المجازر الخالية أيضاً. وإقرار أسس 
(400001]]) التي تدعى من أجل تحديد نقاط المكافحة وتطوير إجراءات هادفة إلى منع حدوثها وهذا 
سوق يتنا عن كيرا جد تميق ادكه حإتقاصى البامونيلات عط الدتحاع وذتك صنتع آو إكلاط البالؤثيلات 
]4 الكتاكيت المغادرة للفقاسة ثم استخدام منتجات الصراع التنافسي لمنع مصادر السالمونيلة البيئية من 
استعمار الكتاكيت وبهذا تكون لدينا فرصة حقيقية لإنتاج دجاج خال من السالمونيلات حقيقة واقعية. 
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تخصص 41 دجن الوحدة السادسة عشرة 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي في مسالخ الدواجن وتطبيق ا لهاسب 
زيارة مسلخ دواجن: 


ه- اذكر أربعة من الأقسام الرئيسية للمسلخ. 
15- عدد كاذنا من كاك المسلخ. 
'- اذكر ملحوظاتك من حيث: 

- مدى تطبيق إجراءات الآمن الحيوي. 
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تخصص 1 دجن الوحدة السادسة عشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي في مسالخ الدواجن وتطبيق ا لهاسب 


أسئلة في الوحدة الخامسة عشرة 


بن اذك كاذنا م سك]اكن الننلةة 
س": ما هي وظيفة مختبر ضبط الجودة 4# المسلخ؟ 


س؛: أذكر أريعة من الآأسس التي يعتمد عليها نظام الباسب # مزارع الدواجن؟ 


تخصص 1 دجن الوحدة السادسة عشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي في مسالخ الدواجن وتطبيق ا لهاسب 


إجابة الامتحان الذاتي رقم١‏ ) 


رقم السؤال: اا ا 151707070000000 








تخصص 1 دجن الوحدة السادسة عشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي في مسالخ الدواجن وتطبيق ا لهاسب 


تقييم مستوى الأداء ( مستوى إجادة الجدارة ) 


تعبأ من قبل المتدرب نفسه وذلك بعد التدريب العملى وأي نشاط يقوم به المتدرب 


تعليمات 
يعد الانتهاء من التدريب على 0 فقيم نفسك وقدراتك بواسطة إحمال هذا التقييم الدذاتى بعد 


كل عنصنمن الغناضر المذكوزة وذلك يوضع غلامة:(/) امام مستوق الآذاء الذي أتقنتة وى حالة 
غود قابلية نيجه اعطق طن العلاة مد انعانة الشاسةيذلك 

الجن ) لتكنافكة ا لددريى الذق نم الددويي ايه 

مستوى الأداء (هل أتقنت الأداء) 
العناصر غير قابل 














عنم نا نفرل الح له القرد انرا لاق )اذه كور إل حريحة الها لكر ان انها اخيرك فا به 
للعسلوة زوك خالل مسوة اشرو عق ماقي 80و دوف ) )معي إعادة التورين على هذا الساظ هر 


أخرى بمساعدة المدرب. 


























تخصص 1 دجن 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي 
تقييم مستوى الأداء ( مستوى إجادة الجدارة ) 
يعبأ هذا النموذج عن طريق المدرب 
اسم المتدرب: الم ا لاساو خسو لاسو التاريخ: / 
رقم المتدرب: عدي لاس 0 


كل بند أو مفردة يقيم ب ٠١‏ نقاط 


الوحدة السادسة عشرة 


الأمن الحيوي في مسالخ الدواجن وتطبيق الهاسب 


الى 








العلامة: الحد الأدنى: ما يعادل 2/٠١‏ من مجموع النقاط. 


ملاحظات: 


الحد الأعلى: ما يعادل 72٠٠١‏ من مجموع النقاط. 


بنود التقييم النققاط 
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تخصص 1 دجن الوحدة السادسة عشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي في مسالخ الدواجن وتطبيق ا لهاسب 


تدريب عملي إضافة إلى تدريب نظري 
(يقترح هذا التدريب من قبل المدرب) 
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تخصص 1 دجن الوحدة السادسة عشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي في مسالخ الدواجن وتطبيق ا لهاسب 


ملحوظات المتدرب في التطبيق 





تخصص 1" دجن الوحدة السادسة عشرة 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي الأمن الحيوي في مسالخ الدواجن وتطبيق ا لهاسب 
تعليمات 
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تخصم ١‏ دجن 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي 


الملاحق 
برنامج الأمن الحيوي لمزارع الأمات 


الملاحق 


أولاً: الجهازالإداري: 

-١‏ يجب التقليل من زيارة المزارع والفقاسات والسماح بالزيارات التي لبا أهمية قصوى فقط. 

كذ نحج "قرفب الزيازات مع ]ذا لكاتو افر 

*- جميع الزوار للمزارع أو الفقاسات يجب عليهم اتباع تعليمات الإجراءات | لوقاتية لدخول هذه 
المرافق. 

4-4 الاحتعاظ وو كدر ساوع لتمتخيل الزنازات رحكل ازواهم ع .وف الؤصيون كدوقه الغاارة وليف ته 
الزيارة. 

0- بعد زيارة أي فوج مريض يمنع زيارة أي مزارع أو فقاسات أخرى إلا بعد مرور 7 ساعة على الآقل. 

1- تحديد الزيارات للمزارع المريضة للأشخاص المختصين والمصرح لهم. 

7ك بزيارة | لوظميق خرازع الابناك اه لخرورة ولاقام وميا وامتصر يهان موومة راتخن ةبك اليو 

نووز القمناع وشكحة وار زر فصو يونا واحدة:فنناها والأجترق شتا وكد الخ الترقيات 
والقوامك' الوفافية الإؤزمة: 





شكل )١1(‏ الأمن الحيوي # مزارع الدواجن 
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نخصص 241 دجن 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي 


ثانياً: الإجراءات الواجب اتخاذها عند زيارة مزرعة الأمات: 
(أفراداً _ عاملين _ زائرين): 
-١‏ استدعاء مدير المزرعة أو مساعده أو أحد العاملين # المزرعة. 
...مقن السنوون الماكرامن الإزاكن هل هق الشحهن الصبرو نه بالريازة وجول شيرج وول 
*“- تغطيس الآرجل 4 حوض التطهير عند باب الدخول. 
4< «السكول إل :غرفة خلع الملاسن واخن الإخرائات الوقائية: 


06- كافة ما قد يحمله الزائر من أدوات أو دفاتر أو أوراق يتم تركه 4 غرفة خلع الملابس. 


الملاحق 


1- الاتجاه إلى غرفة دون ملابس أو أغراض وارتداء الملابس الخاصة بدخول المزرعة وهي: 
(الأغارول - الجزمة البوت؛ الطاقية). 

-٠‏ يتم تدوين المعلومات الخاصة 4 دفتر الزيارة إذا كان من غير العاملين 4 نفس المزرعة. 

الحمامات: 

-١‏ غرفة خلع الملابس: تجهز غرفة الخلع بعلاقات وأرفق حسب التالي: 
رش البودرة/ خلع الملابس/ علاقات/ الدش/ مناشف/ الملابس الجديدة 

”"- غرقة الدش: تجهز بماء حار وبارد وصابون وشامبو ورف. 

*"- الغرفة النظيفة: تجهز بعلاقات عليها مناشق وأرفف توضع عليها الأفرهولات النظيفة مع ضرورة 
وجود أكياس النايلون الخاصة بالأرجل. 


8 مسؤولية مدير المزرعة أن تكون الحمامات مرتية ونظيفة بصفة مستمرة. 





شكل (77) خطوات دخول الزوار إلى للمزرعة 


3 


نخصص 241 دجن 
إنتاج الدواجن الأمن الحيوي 


ثالثاً: السيارات: 


الملاحق 


قواعد عامة لدخول السيارات: 

-١‏ عند دخول آي سيارة للمزرعة تكون من السيارات المصرح لها بالدخول. 

؟- توقف السيارة خارج المزرعة لحين التأكد من الغرض من قدومها. 

؟- إذا كانت من السيارات التي ستدخل المزرعة. وعليها العلامة الخاصة لمزارع الآمات تفتح 
المزرعة وتوقف السيارة داخل حوض المطهر. 

غ- يراعى تجهيز المطهر بالتركيز المطلوب حسب النوع. 

6- يجري غسيل السيارة من جميع الجهات (أسفل - أعلى - الجوانب). 

1- ترش الكابينة بالمطهر البخاخ. 

- أثناء غسيل السيارة من قبل العاملين بالمزرعة يقوم السائق بالدخول للمكتب وتطبق عليه كافة 
الاحراءانت الوفانية القعدة للزواف: 

4 ,بعد" انتهاء' الساكق من اتحاذ الإجراءات الوقائية قوم بقيادة السياز للمكان اللتخضيض لبا: 

5- يتم خروج السيارة من المزرعة وتقفل البوابة فورا. 

-٠‏ يجب سير السيارة على حوض غسيل الكفرات أثناء دخول المزرعة والخروج. 
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تخصص 41 دجن 





2 حي مختبري 
الموقخ 

خطوط الماء 

لوحة تحكم 

حماية 

الحجر والعزل الصحي 
مضخة الرش 

التهوية 

الطيور البرية 





إنتاج الدواجن الأمن الحيوي د 
المصطلحات 
عربي إنجليزي 
أن يكون الأكل متواجدا كل اليوم متالم4م 
سرعة البواء 117 لم 
جهاز الإنذار 1211م 
سلوك الحيوانات 1ع 21 تسم 
الحمام 11001 ]1 
الأمن الحيوي 11051 
الحشرة السوداء (الخنفساء) لاع 1121 
خلايا التبريد 20 6001125 
فرزات كللنن) 
مطهر 1111111 
علم أمراض الحيوان 11117 
مراوح ساحبة 0ة] 1101105 
خطوط العلف عدا لعء"1 
تقديم العلف 0 1660 
تشخيص حقلي 0515 11611 
طفاية الحريق ممناءعغعل ع1 
محرقة 11201 لآ 
مبيد حشري 115110 


515 220126017آ1 
0 16 

1170 05 

ذا عامرم نار 

01م اعصوط 

0 0 0100آ1 

1115111 00112121161116 
ومرنو راك 

5160 

لاط 11110 
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تخصص 241 دجن 
إنتاج الدواجن الأمن الحجيوي 


040406000 


تعاريف 


التطهير 11011© 101511116 : 

هو القضاء التام على جميع الكائنات الدقيقة الممرضة على الأشياء أو الآسطح غير الحية وذلك 
بتخريبها وإتلافها والفتك بها بمادة كيميائية أو فيزيائية. 
التعقيم 5]11112201013: 

هو الإتلاف الكامل لكل الأشكال الحية من الكائنات الممرضة وغير الممرضة بمادة كيميائية 
أو فيزيائية. 
المطهر ]10151111©©]213: 

هوالمادة الكيميائية التي تحقق أغراض التطهير المبينة أعلاه وترتبط كفاءته بشكل عام 
بتركيزه أسيا ولكن ليس خطيا وهذا ما يعني أن تركيز المطهر الزائد عن نقطة معينة يكون أقل تأثيرا 
وقاطاية كو الك تبوينا كةو سيران كية لذ فاكد لاست 
المعقم “11121ا]ه: 

هو المادة التي تحقق أغراض التعقيم المبينة أعلاه. 
المضاد للفساد والعفونة ©5611 41161 : 

(ترجمه البعض مطهر) المادة التي لا تف الميبكروبات ولكنها تثبط وتكبح تحكائرها أومعدل 
وها 
المصحح "521110121: 


هوالمادة التي تنقص عدد الملوثات البكتيرية إلى الكمية التى يحكم عليها بأنها مأمونة على 
الصحة العامة وعادة ما يستخدم فيل التعقيم. 


التصحاح 510 


اللاحقة (11(17©) تعني قاتل أو مبيد وذلك تبعاً للكلمة التي تلحقها وأمثلتها: 
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تخصص 41> دجن 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي البق 
مبيد أو قاتل الجراثيم ع0 
مبيد أو قاتل البكتيريا 8511 
مبيد أو قاتل البكتيريا الفطرية | ©1/7:60503©16116106 
مبيد أو قاتل الأبواغ 500110 
مبيد أو قاتل الفطور ع8110 11 
مبيد أو قاتل الفيروسات 5111110 
مبيد أو قاتل الأميبيا رت 
مبيد أو قاتل الكوكسيديا 006101010 
مبيد أو قاتل الحشرات 1110 











اللاحقة (581:4/1) تعني الكابح (الصاد) وتأتي (4:1100 1 5) أو (14515 5) وأمثلتها: 
كابح البكتيريا 121 2 
كابح الكوكسيديا 121) 
كابح الفطريات 1 
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تخصص 41 دجن 


المراجع 
إنتاج الدواجن الأمن الحجيوي 
المراجع 
المراجع العربية: 


- تركي سراقبي: طب الدواجن الوقائي» مكتبة الآنجلو المصرية» .7٠١4‏ 

- دواجن الشرق الأوسط وشمال أفريقياء السنة ١6‏ - العدد /ا١١١-‏ //1597امء 

- دواجن الشرق الأوسطء» عدد .18/1١59‏ 

- سامي علام تربية الدواجن ورعايتها . مكتبة الآنجلو المصرية» الطبعة السادسة» 1585. 

- سامي علام» أمراض الدواجن وعلاجهاء مكتبة الآنجلو المصرية» الطبعة السابعة؛ 1141. 

- عبد المنان السيد سلميان؛ دليل أمراض الدواجن. 

- مسعد عمر الحبشيء الإدارة الفعالة 4 مزارع الدواجنء الدار العربية للنشرء القاهرة؛ 594١م.‏ 


ِ- ندوة مجموعة شركات الوادي» القاهرة, 711 /وام. 


المراجع الأجنبية: 

015 031157 ,كلاتمط 11110 .عأه00ط0صقط .1992 .عمعاعوط 1000 .11 .ل ,لإلممسطائظ لام -1 
.1م189 .0117لا 23532185 ,.0ع71 .أء 17 .عه .ذوقء 320 0115 رئكلة1 

ع 103511 .1016123110081 تكتااندهط . 1991 ,اتتتاءعء8105 -2 

177 320 10156355 .1991 .117 .8 كاأعطلةن) -3 

,4 .12311131 01001161101 تاععاع1طه 121ع1عمتصطهمن) بطتته لظ عاتهك/ا -ك4 

0 73661231105 320 د5عطاععة17 .2001 .عغدطهمن) متنهكاتزك .10 مه عصممظ8 ع21ة/1-ممع1ط .01آ -د 
.11خ عغامة5 خ 17 1ن .1001م امم 

اطع عط طا وع11تلعه010 02101» 01121157 ,متل8101ة .طمعوهل -6 

.7/3201 .10.17 .602801 210 012820515 26101ع577ع1م عقوهء015 01 دع[ ماعمءط -7 


طاأطع 1 .1998 .121اطقاطا تكتمصطتاعاء؟ عاءعمرع1/1 ع1" -5 
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تخصص 1 دجن 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي د 

04040600006060 
المحتويات 
الموضوع الصفحة 
ا 

الوحدة الأولى: أهمية الأمن الحيوي وتأثيره على الاقتصاد والإنتاج في مزارع الدواجن 

١ المقدمة‎ 

التدريب العملي 0 

أسئلة 3 الوحدة الأولى 1 
الوحدة الثانية : مواصفات حظائر الدواجن الجيدة 

١ المقدمة‎ 

النظام المغلق ١‏ 

النظام المفتوح ١‏ 

النظام شبه المغلق ١‏ 

مباني الدواجن 1١,7‏ 

مواصفات الحظائر الجيدة أدلا 

التدريب العملي 0" 

أسئلة شك الوحدة الثانية 85 
الوحدة الثالثة: مصادروطرق انتشارأمراض الدواجن 

١ المقدمة‎ 

الإنسان ” 

الدجاج الحامل للمرض المعافى ع 

بيض التفريخ وأجنة الدجاج 3/1" 

معامل التفريخ 5/1 

الأجهزة والمعدات والأدوات لع 

القوارض 8 


الحيوانات البيتية والشاردة 6 
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تخصص 1 دجن 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي 0 

040406000606000 

الموضوع الصفحة 

العيادات والمختبرات البيطرية 1 
الحشرات 0 
العلف ا 
ماء الشرب د 
التدريب العملي 8 
أسئلة ب الوحدة الثالثة ع 

الوحدة الرابعة : المطهرات والأمن الحيوي 
المقدمة 0١‏ 
الآأمن الحيوي البيولوجي 0 
كيفية انتقال المرض للمزرعة 00 
الوصول بمقاومة الطائتر إلى الحد الأعلى 00 
العوامل التي تؤثر على فاعلية المطهر 01 
أنواع المطهرات والمبيدات الحشرية 1 
مراحل التطهير 1 
الآنواع المختلفة لعمليات التطهير والرش 1/4 
الرش بالمبيدات ضد الطفيليات الخارجية والحشرات 7 
مقاومة الفتران والقضاء عليها ا“ 
القضاء على القوارض ا“ 
محافحة الطيور البرية 7 
التدريب العملي 73 
أسئلة 4ك الوحدة الرابعة 4 

الوحدة الخامسة: أنظمة الأمن الحيوي في نظافة حظانئر مزارع الدواجن والتخلص من 

الفضلات 
المقدمة 3 
تصميم وإعداد الحظائر 1 


البرنامج الصحي 3 
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تخصص 1 دجن 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي 0 
04040600060600 
الموضوع الصفحة 
الصحة أثناء وجود الدواجن 2 الحظيرة 1 
التنظيف والتطهير الختامي 4 
تنظيف وغسل وتطهير أنظمة الماء (شبكة المياه) 15 
تقييم المطهرات الملائمة للاستخدام ب معامل التفريخ ١8‏ 
التدريب العملي ١15‏ 
أسئلة 2 الوحدة الخامسة ١١/‏ 
الوحدة السادسة : أنظمة الأمن الحيوي في غسل الأقفاص 
المقدمة ١0‏ 
المرحلة الأولى ١‏ 
المرحلة الثانية ١1/‏ 
المرحلة الثالثة ١‏ 
التدريب العملي أخردل 
أسئلة الوحدة السادسة حر 
الوحدة السابعة : أنظمة الأمن الحيوي في غرف التفريخ 
المقدمة ا 
العوامل البامة 4 أمن المفاقس البيطري ١‏ 
الإجراءات والوجبات اللازم اتخاذها عند زيارة الفقاسة غ١‏ 
الفرق المساندة م 
محافحة ناقلات الأمراض ١‏ 
الخدمات ١00‏ 
التعامل مع المختبر البكترولوجي ١0‏ 
مستودع الفراخة ١0‏ 
التدريب العملي ١60‏ 


أسكلة يك الرهوة الميايدة ١6‏ 
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تخصص 1 دجن 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي هد 
040406000606060 
الموضوع الصفحة 
الوحدة الثامنة: برنامج الوقاية الشاملة وإجراءات العزل والإعدام 
المقدمة ١1‏ 
المناعة ‏ الدواجن 1١106‏ 
طبيعة المرض 110 
منشأ ومصادر الأمراض 2# المزارع امل 
طرق انتشار المرض ١1/‏ 
كودوة انعرف هلي اماس الدو كييك 12 
كيفية المراقبة للتشخيص الحقلي 06 
دلائل وجود مرض # الفوج نف 
إجراءات العزل والإعدام ١‏ 
التدريب العملي ١‏ 
أسئلة 2 الوحدة الثامنة ١/1‏ 
الوحدة التاسعة: الأمن الحيوي في دخول السيارات والزيارات لمزارع الدواجن 
المقدمة ا 
تطهير السيارات 1/0 
محطات رش المطهرات ييا 
المتعهدون والموردون يليل 
التدريب العملي ل 
أسكلة الوسنة الستادينة ل 
الوحدة العاشرة: سلوك الدواجن وكيفية التعامل معها 
المقدمة ١53‏ 
سلوكة الدو احو ووأخضيفية التماهل مضعها ل 
طغرمية كحنرانت الكو الجن 2 
تصرفات الدواجن الشاذة عن المألوف ١‏ 
تمدرفات الذواتحن الشادة عن المالرتق 0 








3 


تخصص 1 دجن 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي 0 
04040600060600 
الملوضوع الصفحة 
أسئلة بك الوحدة السادسة غ5 
الوحدة الحادية عشر: أنظمة الأمن الحيوي في برامج التحصين الوقاني ووسائل التحصين. 
المقدمة تحلص 
أنظمة الآمن الحيوي ش التحصين الوقائي ووسائل التحصين 1 
اللقاح غ51 
أنواع لقاحات الدواجن 10" 
المتطلبيات الأساسية 4 اللقاحات 1" 
أنواع برامج التلقيح 1" 
التحصين # مياه الشرب يفف 
التدريب العملي ا" 
أسئلة شك الوحدة الحادية عشرة ا" 
الوحدة الثانية عشر: الأمن الحيوي في المختبرات وطرق أخذ العينات 
المقدمة 53 
الأمن الحيوي # المختبرات وأخذ العينات 5 
التدريب العملي رك 
أسئلة 4 الوحدة الثانية عشرة 32> 
الوحدة الثالثة عشر: الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية والادوية 
المقدمة 50 
تصنيف المضادات الحيوية 0 
مزج المضادات الحيوية 0" 
كيفية عمل المضادات الحيوية 0 
أساسيات العلاج بالمضادات الحيوية 0/1 
التدريب العملي - 


أسئلة ةك الوحدة الثالثة عشرة ركف 








3 


تخصص 1 دجن 


إنتاج الدواجن الأمن الحيوي 0 
04040600060600 
الموضوع الصفحة 
الوحدة الرابعة عشرة: أجهزة الإنذاروطفايات الحريق في مزارع الدواجن 
المقدمة "١‏ 
طفاية الحريق ف 
أجهزة الإنذار 0" 
التدريب العملي يفف 
التكلةيتف الوحة الشامسة فشر 1/١‏ 
الوحدةالخامسة عشر: أنظمة الأمن الحيوي في التعامل مع معدات التغذية الآلية 
ونظافتها 
المقدمة »> 
أنظمة الآمن ش التعامل مع معدات التغذية ونظافتها 1 
التدريب العملي 1 
اتنكلة حك الوحق : السادسنة صو ١‏ 
الوحدة السادسة عشر: الأمن الحيوي في مسالخ الدواجن وتطبيق نظام الهاسب 
المقدمة 0 
الآمن الحيوي ش مسالخ الدواجن تنك 
مدخل إلى إستراتيجيات نظام الباسب بح 
التدريب العملي لك 


أسكلة حك الويحية التاذينة هشير الل 








